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ご注意 

1. 本書の内容の一部または全部を無断転載することは禁止されています。 

2. 本書の内容に関しては将来予告なしじ変更することがあります。 

3. NEC の許可なく複製 - 改変などを行うことはできません。 

4. 本書は内容じついて万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれ 
などお気づきのことがありましたら、お買い求めの販売店じご連絡ください。 

5. 運用した結果の影響については 4 項じかかわらず責任を負いかねますのでご了承くださ 
い。 

輸出する際の注意事項 

本製品（ソフトウェア）は、日本国内仕様であり、外国の規格等には準拠しておりません。本 
製品は日本国外で使用された場合、当社は一切責任を負いかねます。また、当社は本製品に関 
し海外での保守サービスおよび技術サポート等は行っておりません。 

商標について 

NEC 、 NEC □ ゴ、 Multiimpact は日本電気株式会社の登録商標です。 

PrinterSignalS ね tion は NEC ソフト株式会社の登録商標です。 
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の国における登録商標または商標です。 

IBM 、 AT は米国 International 目 usiness Machines Corporation の米国およびその他の国に 
おける登録商標です。 

Adobe Reader. Acrobat は米国 Adobe Systems Incorporated ( アドビシステムズ社）の乂 
国およびその他の国における登録商標または商標です。 

PrintAgent は富 ± ゼロ、ソクス株式会社の登録商標です。 

その他、記載されている会社名および商品名は各社の登録商標または商標です。 
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Windows Vista Business、Windows Vista Ultimate の略です。 

Windows 7 は 、 Windows 7 Home Premium、Windows 7 Professional および Windows 7 
Ultimate の略です。 
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Enterprise の略です。 

Windows XP は Microsoft Windows XP Home Edition operating system および Microsoft 
Windows XP Professional operating system の略です。 

Windows Server 2003 は Microsoft Windows Server 2003 operating system、Standard 
Edition および Microsoft Windows Server 2003 operating system、Enterprise Edition 
2003 R2 の略です。 
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はじめに 

このたびは NEC のプリンタをお買い求めいただき、まことにありがとうございます。 

Multiimpact はネットワークじ対応したド、ソトプリンタで、さまざまな機能を備えています。 
また、 Windows 環境でより快適に使用していただける PrinterSignalS ね tion とリモートパネ 
ルを採用しています。この機能により、プリンタの状態や巧刷の進行状況を確認したり、各種 
設定をコンピュータ側から行うことができます。 

本マニュアルでは、 NEC Mul 川 mpact を Windows 環境で使用するためのプリンタソフトウェ 
アのインストールちまじついて説明します。本マニュアルは、下記の Multiimpact シリー 
ズを対象としています。 

• Multiimpact 700 XA 

• Multiimpact 700 XAN 

• Multiimpact 700 JA 

• Multiimpact 700 JAN 

• Multiimpact 700 LA 

• Multiimpact 201 HA 

• Multiimpact 201 MA 


7 ニユアルの構成 

本マニュアルは、じ(下の構成となっております。 

第1章プリンタドライバ 

Windows 環境ごとにプリンタドライバのインストールちま、設定ちまじついて、説 
明しています。 

第2章リモートパネル 

リモートパネルのインストールちま、使用ちまじついて、説明しています。 

第3章 PrinterSignalStation 

PrinterSignalS ね tion のインストールちま、使用ちまじついて、説明しています。 

第4章その他の OS 環境 

MS-DOS 環境で使用するプリンタの指定について、説明しています。 


Multiimpact 700 XAN をお使いの場合は 、 Multiimpact 700 XA と同じプリンタソフトウエアを使用し 
ます 。 Multiimpact 700 JAN をお使いの場合は、 Mul 川 mpact 700 JA と同じプリンタソフトウエアを使 
用します。本文中での説明は、 Mul 川 mpact 700 XA のみ記述しています 。 Multiimpact 700 JA /700 LA / 
201 MA /201 HA をお使いの場合は、本文中での 「 Mul 川 mpact 700 XA 」 をお使いの機種に読み替えて 
ください。 
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プ y ンタソフトウエア CD - ROM について 

Multiimpact じ添付されているプリンタソフトウェア CD - ROM は、次のフオルダとファイルで 
構成されています。 


フオルダとファイル名 

内容 

README.txt 

本 CD-ROM ディスク内に入っているソフトウェアについて説明します。 

PSS 

プリンタの状態監視ソフト PrinterSignalStation が入っています。 

MANUAL 

プリンタやプリンタソフトウェアの使用ちまを収録したマニュアルです。 

DRV 

Windows から Multiimpact で印刷するためじ必要なプリンタドライバが乂っ 
ています。 

RP 

プリンタの各種設定を Windows 上か 6 行うことができるユーティリティソ 
フト（リモートパネル）が入っています。 


LAN 


Multilmpact を LAN で使用するためのユーティリティソフトが入っていま 
す。 LAN のソフトウェアについては、「プリントサーバオンラインマニユア 
ル」を参照してください。 






こアの動作居境について 


プリンタソフトウェアを使用する前に、コンピュータの環境がじ(下の条件を満たしていること 
を確認してください。新しい 0 S じ対応したソフトウェアが Web にて公開されている場合があ 
ります。 NEC 〕ー ポレートサイト （ http :// www . nec . co . jp /) をご確認ください。 

• Windows XP / Vis ね/7 

• Windows Server 2003 /Server 2008 


プリンタドライバ 


Windows 環境でプリンタへの巧刷制御を行うソフトウェアです。 

プリンタドライバのインストールちまじついては「プリンタドライバ」 （1 ページ）、アンイン 
ストールちまじついては「プリンタドライバの削除（アンインストール）」に7ページ）を参 
照してください。プリンタドライバの使用ちまについては「設定ちま」 （35 ページ）を参照し 
てください。 


モートパネル 


リモートパネルを使うと、プリンタのを種設定をコンピュータの画面上で行うことができま 
す。 


リモートパネルのインストールちまじついては「リモートパネルのインストール」 （70 ぺージ）、 
アンインストールちまじついては「リモートパネルの削除（アンインストール)」 （73 ページ）を 
参照してください。リモートパネルの使用ちまじついては「使用ちま」 （75 ページ）をご覧くだ 
さい。 


PrinterSignalStation 


Windows の環境下でコンピュータの画面によりプリンタの状態（用紙なし、オフラインなど) 
を確認することができます。 


PrinterSignalS ね tion のインストールちまについては 「 PrinterSignalS ね tion のインストー 
ル」 (89 ぺージ)、アンインストールちまについては rPrinterSignalS ね tion の削除（アンイン 
ストール）」 （93 ぺージ）を参照してください。 PrinterSignalS ね tion の使用ちまじついては 
「使用方法」 （96 ページ）をご覧<ださい。 
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基本事項 

Windows の基本事項について説明します。 


ーザーアカウント制御 


Windows 7、 Vis ね 、 Server 2008 R 2/ Se 「 ve 「 2008の利用者は「管理者」と「標準ユーザー」 
のいずれかのアカウントを持っています。「標準ユーザー」でプリンターのプ□パティなど 
Windows 7、 Vis ね 、 Server 2008 R 2 /Server 2008のシステムの変更に関わる操作をする場 
合は、管理者権限を持ったパスワードの入力を要求されます。また、「管理者」のアカウント 
を持っていてもこれらの操作をする前に確認のメッセージが表示されます。 

表示されたメッセージじ従って管理者のパスワードの入力または[続行]の操作をして先に進 
んで < ださい。 

操作中に[ユーザーアカウント制御]ダイア□グボックスが表示された場合は、表示された 
メッセージじ従って管理者のパスワードの入力または[許可](または[続行])の操作をして 
先に進んで < ださい。 
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標準 ユーザ ーの場合の表示例 


r 標準ユーザー」のアカウントで[ファイル]メニューの配下じある[プ□パティ]を選んで 
もプリンターのプ□パティは表示されますが、巧刷先の設定は変更できません。 
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プリン ターフオルダー を表巧ずるには 


「フ□ブラムと： Jf - r . し江:巧巧 



% P 
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プリンターを表示するちまは OS じよって異なります。 

Windows 7 /Server 2008 R 2 の場合 

〇デスクトップ画面左下の Windows □ 

ゴがついたボタンをクリックする。 

Q [デバイスとプリンター]をクリックす 
る。 
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Windows Vista/Server 2008の場含 


〇デスクトップ画面左下の Windows □ 
ゴがついたボタンをクリックする。 


0 [コント□ールパネル]をクリックす 
る。 


@ Windows Vista の場合は、[ハード 
ウェアとサウンド]の[プリンタ]を 
クリックする。 

Windows Server 2008の場合は、[プリ 
ンター]をクリックしまず。 
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Windows XP / 2003の場含 

〇デスクトップ画面左下の Windows □ 
ゴがついたボタンをクリックする。 

Q [コント□ールパネル]をクリックす 
る。 


0 [プリンタと FAX ] を開く。 
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その他 


Windows Vis ね、 Server 2008をお使いの〕ンピユーターで、[ファイル]メニユーなどのメ 
ニユーバーが表示されていない場合は、禮理]メニユーから[レイアウト]を選び、[メニユー 
バー]をクリックしてチェックマークを付けてください。 
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コンピューターのキーボードのく Alt >キーを一度押すと、メニューバーをいったん表示させ 
ることもできます。 
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本文中で使用の記号の意味 







プリンタドライバ 


インストール方法の還択 

お使いの〕ンピユータで Multiimpact をご使用になるためじは〕ンピユータじプリンタドライ 
バを組み A む作業が必要です。この作業を「インストール」と呼びます。 

プリンタソフトウェアのインストールじは、「インストーラによるインストール」と「プラグ • 
アンド-プレイじよるインストール」の2種類のちまがあります。をインストールに対応して 
いる Windows のバージョンはじ(下のとおりです。を OS の環境に合わせてちまを選択してくだ 
さい。 

インストーラじよるインストール 

• Windows XP/Server 2003日本語版（一2ぺージ） 

• Windows Vista /7 /Server 2008 (- -9 ぺージ） 

プラグ•アンド-プレイじよるインストール 

• Windows XP/Server 2003日本語版（一14ぺージ） 

• Windows Vis ね / Server 2008 (- M 8ぺージ） 

• Windows 7 /Server 2008 R 2 (一21ぺージ） 


Windows びインス I -ールされているコンピュータに新しい周辺機器などを接続すると、 
コンピュータび起動時にその周辺機器を検出し、自動的にセットアップを案内する画面 
び表示されます。これび、「プラグ•アンド•プレイ」機能です。接続する周辺機器び 
「プラグ•アンド-プレイ」に対応していればセットアッププ□グラムなどを使ってイン 
ス I ラを起動させる必要びありません。 Multiimpact は「プラグ•アンド-プレイ」 

に対応しています。詳しくは「プラグ•アンド•プレイによるインス!ル」（14ぺ一 
ジ）をご覧ください。 


<プリンタどフ V バ 



インス I ラによるインス I ル 


Windows XP/Server 2003 日本語お 


ここでは Windows XP 日本語版、または Windows Server 2003日本語版用プリンタドライ 
バのインストールの手順を Multiimpact 700 XA の場合を例にあげて説明します。 
rMultiImpact 700 XAJ をお使いの機種に読み替えてください。 

このソフトウェアマニュアルの説明に従って Multiimpact じ添付のプリンタソフトウェア CD - 
ROM を起動すると、コンピュータの画面にダイア□グボックスが表示されます。画面の指示 
じ従ってプリンタドライバをインストールしてください。 

インストールする前に 

Windows XP 、 または Windows Server 2003の基本的な操作およびセットアップじついては 
各 OS じ添付のマニュアルなどをご覧ください。 

—チェック- 

• 他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グオンしている場合、プ U ンタドライバ 
のインス!-ールは行えません。各ユーヴーに切り替えて□グオフしてからインス 
トールを行ってください。 

• プ U ンタドライバをインストールする場合は、実施者び「コンピュータの管理者」 
である必要びあります。 

• プ U ンタドライバをインス!-ールする前にすベてのアプ U ケーシヨンを終了させて 
ください。 

• インス I ルを始める前に、 Mul 川 mpact に添付のプ IJ ンタソフトウェア CD-ROM 
を用意して < ださい。 





ネットワーク環境で共有プリンタをお使いじなる場合も、共有プリンタのプリンタドライバをイ 
ンス I ルする前に次の手順で Multiimpact プリンタドライバをインス!ルしてください。 


Windows XP、Windows Server 2003のインストールの手順はほぼ同じです。ここでは、 
Windows XP でのインストールちまを例に説明しています。 

Windows Server 2003をお使いのちは 、 Windows XP を Windows Server 2003(こ読み替え 
てお使いください。 

—チェック- 

Multiimpa 饥こ添付のプ IJ ンタソフトウエア CD-R 日 M は、 CD-R 日 M をドライブにセッ 
卜するだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD-R 日 M 内のルートディレクト U にある 
M に ETUP . EXE を実行してくださし、 

〇コンピュータの電源を ON にし 、 Windows XP . または Windows Server 2003を起動す 
る。 

プラグ•アンド-プレイが開始された場合、「プラグ•アンド-プレイによるインストール 
( WindowsXP / Se 「 ve 「 2003日本語版)」 （14 ぺージ）を参照してください。 

も プリンタソフトウェア CD - ROM をドライブにセットする。 

[ Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア]ダイア□グボックスが起動しまず。 

0 [Multiimpact 700 XA ] を選択し、 


[ OK ] をクリックする。 

インス I -ールする機種を選択してくださ 
い。 


J シ IJ - ズ 


NEC 


Multiimpact 700 XA I 


Mul 川 mpacl 70DJA 
Multiimpact 700 LA 
MultiTmpact 201 HA 
Multiimpact 201 MA 


尽 


/ 


次へ 


ブリン巧 a 朽しでがさい,. 


〇 [プリンタソフトウェア]ボタンをク 
リックする。 



シ y — ズ 



ブ J ンタドうイバやリモートバネルなビ 
ユーテイリ T イソフトウエアのインスト ー J し5 
行います。 


巧舌 


掉了 


<プリンタどフ V バ 
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0 [プリンタドライバ]ボタンをクリック 
する。 





PrinterSignalStaticni 房る 


Wind 日 W 地ら巧 gj を巧うために化*む 
乃ンがライバのインストールを行い 
ます。 


〇 [次へ]をクリックする。 


〇プリンタの接続先を設定する。 

• Multiimpact とコンピュータが直接つ 
ながっている場合 

[このコンピュータに接続されている 
□一カルプリンタ]を選択して、[プ 
ラグアンドプレイ対応プリンタを自動 
的に横化してインストールずる]の 
チェックをかし、[次へ]をクリック 
する。一手順10へ 

• ネットワーク上の共有プリンタを使用 
する場合 

[ネットワークプリンタ、またはほか 
のコンピュータに接続されているプリ 
ンタ]を選択して、[次へ]をクリッ 
クする。^手順8へ 



I-M ぶ。**がわ阳づ KSl 
のな抑ン細 S 排がぶな、 ^^1 


お"ミしてげ 

をこのまで；-ろ幻 wen て心の二方 ir ： の词 TLT 

□乃日のドプレが扣巧巧かた糾し！:イン; a - ルす础； 
。わに-5乃 A が曲做のゴ1づ：れ a ちプた5む 


ふ） 稱说補蛾獨蹤聰プ孔刺剛刊巧‘ 



. エック . 


使用しているネットワーク環境により[次へ]をク U ックしたとさに表示される画面び 
異なります。手順8しソ外の画面び表示された場合は、日 S の取扱説明書を参照してプ U ン 
夕の接続先を設定してください。 
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o 


プリンタを検索する。 

• ネットワーク上のプリンタ名をダイア 
□グボックスに直接入力し、[次へ] 

をクリックした場合 

一手順17へ巧ページ） 

• ネットワーク上のプリンタ名を入力し 
ないで、[次へ]をクリックした場合 

^手順9へ 


けン * 田*を 

か‘ンおな7化明™むが化巧：^«,,に^肝^±寸- 

H * 寸を乃城 ffiSV てく网心 
〇讯 L ■か*#化 W 

を. 阳は刊減 W 。 サ。 0 ん巧が巧はに M 巧む i 巧 て阳]拙が& 
ちサ 

〇イン5-車クトけ e は Ssw ながの4上の巧 >5¢；な6ホ田の 
LJPL - 


図 


四 


IL :■か W ; 卜 I [ かンむレ ： 
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® [製造元のファイルのコピー元]を設定 
する。 

[参照]ボタンをクリックし、 CD - ROM 内 
の 「 DRV 」 フォルダを指定しまず。また 
は、[製造元のファイルのコピー元]に、 
r (プリンタソフトウエア CD - ROM のセッ 
卜されている）ドライブさ)」、コ□ン 
( : ) 、円記号げ）に続けて DRV を入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 

CD - ROM のドライブをが E :¥ の場合は rE :¥ DRVJ と入力して、 [0 K ] をクリックしまず。 



瓜 [NEC Multiimpact 700 XA ] を選択 
し、[次へ]をクリックする。 


^必要に応じてプリンタに任意の名前を 
付け、[次へ]をクリックする。 

お使いの Multiimpact を簡単に識別できる 
名前を付けてください（例 ： NEC 
Multiimpact 700 XA ) 。 

—チェック- 


同じプ U ンタ名を複数台接続する 
場合は、各プ U ンタを識別でさる 
ように設定してください。また、 
プ U ンタ名は重複しないようにし 
て < ださい。 

ソ前に他のプ U ンタドライバをイ 
ンス I -ールしている場合は、通常 
使ラプ U ンタとして使用するかし 
ないかを選択してください。 


•むか一* 
での!口■たさの I 


I トウ I 巧のおはけす。 


7と二： iT ル'しの! 


TC 

minuet 过 


d UfdM* が、 [ わスウ細け . I 


< RZ > I £) ~ ll かが 


常 
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巧ネットワーク上で Multiimpact を他の 
ユーザーと共有するかを選択し、[次 
へ]をクリックする。 


0 [はい]または[いいえ]を選択し、 
[次へ]をクリックする。 

[はい]を選択するとインストール終了 
後、テストページが巧刷されます。プリ 
ンタのシートガイドに A 4 サイズじ(上の 
カット紙を縱にセットしてください。 
[いいえ]を選択ずるとプリンタドライバ 
のインストールのみ選択されます。 


の [完了]をクリックする。 




了む喊追田 Kwf ー ド脱了 


眾疏拉堀飄敝 

ち枯 N 防 Nuliln^i MW 


- 巧田 WtU- 坑了け巧が U く拟、 


. エック . 


次のダイア□グボックスび表示される場合びありますび、[続行]または[はい]をク 
U ックしてインス I -ールを継続してください。 

t ん I cw/l 、 巧 I 户 


良猫 y お飄描禅 


■r ム a 卜一 A.gRLJt 讀古、シ A 子も巧*)わ#け、子ム 


<プリンタどフ V バ 
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0 テストページ巧刷が正しく実行された 
か確認する。 

• 手順16でテストページ EP 刷を巧うかの 
問いに[はい]を選択した場合 

テストページ巧刷が自動的に開始され 
まず。テストページ印刷が終了ずると 
ちの画面が表示されます。 

テストページ巧刷が正しく実行された 
な6 [0 K ] を選択してインストール 
を完了させまず。 


されるまで1 補も 之—芬禍、お楠性があ—り—ま—ず。— 

就綿臟胃 n 胃い 


テストパ-ジび巧届にれた巧合は[〇りをウリ》ウしてください。 

テストパージび巧刷されねい場合は、[トラカレシュート]を州ックしてください。 


に OK . J I トラカレシュ-卜の''] 


正しく実行されなかったときは[トラブルシュート]を選択して、現れた[ヘルプ]画面 
の指示に従って問題を解みしてください。 


• 手順16でテストページ E 日刷を巧うかの問いに[いいえ]を選択した場合 

テストページ巧刷は行われません。手順19へ進んでください。 


0 [プリンタと FAX ] または[プリンタ] 
フォルダ内にインストールされたプリ 
ンタのアイコンが表示されたことを確 
認する。 

これでインストールは完了でず。 


プリンタと FAX 


ファイルの療集怎） 隶子 M も'ちに入り(がツ-ルのヘルプお) 

©戻ミ’ 0 度 户おま なフ オルタ. 国， 
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Windows Vista/7/Server 2008 


ここでは Windows Vis ね 、 Windows 7、または Windows Server 2008用プリンタドライバ 
のインストールの手順を Multiimpact 700 XA の場合を例にあげて説明します。 「 Mul 川 mpact 
700 XA 」 をお使いの機種に読み替えてください（をオペレーティングシステムでのインストー 
ルの手順はほぼ同じです）。 

インストールずる前に 

Windows Vis ね 、 Windows 7または Windows Server 2008の基本的な操作およびセット 
アップについては各 OS に添付のマニュアルなどをご覧ください。 


Multiimpact に添付のプ U ンタソフトウエア CD-R 日 M は、 CD-R 日 M をドライブにセツ 
卜するだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD-R 日 M 内のルートデイレクト U にある 
MISETUP . EXE を実行してくださし、 


ネットワーク環境で共有プリンターをお使いじなる場合も、共有プリンターのプリンタードラ 
イバーをインストールする前に次の手順で Mul 川 mpact プリンタードライバーをインストール 
してください。 

〇コンピューターの電源を ON にし、コンピューターを起動する。 

= C ^ 要 

コンピューターとプ U ンターをこの時点ではまだ接続しないでください。接続はここで 
説明するインス!-ール手順を完了した後に行います。 


0プリンタソフトウエア CD - ROM をドライブにセットする。 

[自動再生]ダイア□グボックスが起動します。 

0 [ M に ETUP . EXE の実衍をクリックする。 

[ Multiimpact シリーズプリンタソフト 
ウェア]ダイア□グボックスが起動します。 


巧 自動ち生 

DVD RW ドライブ ( G ：) MI 


I °い回 皆 




曰ソフトウエアとゲームに対しては萬に次の封作を巧う： 
メディアからのプ□グラムのインストール/!封？ 


m 


ME 口 UP ' EXE の実巧 

NEC Embedded Products . Ud . じよりを f ■卜 


全般のオプション 

i フエ オ瞧激端 ルをま 示 


コント□-ルバネルで巨封西牛の話巧を表示します 


<プリンタどフ V バ 
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O [Multiimpact 700 XA ] を選択し、 

[ OK ] をクリックする。 

インストールする機種を選択してくださ 
い。 

ただし 、 Multiimpact 700 XAN は 
[Muitiimpact 700 XA ] を 、 Multiimpact 
700 JAN は [Multiimpact 700 JA ] を選択 
してください。 


rr NuK] の sMt 古り -：! 

GSbllBlngEES 川-ス 


回 

NEC 


lilffLii ム-ム し JIWuW. 

Multiimpact 700JA iX 
Multiimpact の OLA W 
Multiimpact 201 HA 
Multiimpact 201 MA 



巧 A 


プリン巧選おして巧をい。 


0 [プリンタソフトウェア]ボタンをク 
リックする。 


〇 [プリンタドライバ]ボタンをクリック 
する。 
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O プリンターの接続先を設定する。 

• Multiimpact とコンピューターが直接 
つながっている場合 

[□一カルプリンターを追加します] 
をクリ 、ソク する。 

一手順9へ （11 ページ） 

• ネットワーク上の共有プリンターを使 
用する場合 

[ネットワークプリンタ、ワイヤレス 
または Bluetooth プリンターを追力□し 
まず]をクリックずる。 

^手順8へ 

〇検索されたプリンターの一覽から目的 
のプリンターを選択する。 

• 目的のプリンターが表示された場台 

一覧か6目的のプリンターアイコンを 
選び、[次へ]をクリックする。 

一手順16へ （13 ページ） 

• 目的のプリンターが表示されなかった場合 

[探しているプリンタはこの一覧には 
ありません]をクリックずる。 

- じ^(峰は 0 S の取扱説明書を参照して 
プリンターの接続先を設定した後、 
手順10へ （11 ページ） 

〇使用するプリンターポートを選択し、 
[次へ]をクリックする。 


0 [ディスク使用]をクリックする。 



<プリンタどフ V バ 







































O [製造元のファイルのコピー元]を設定 
する。 


惨照]ボタンをクリックし、 CD - ROM 内 
の 「 DRV 」 フォルダを指定しまず。また 
は、[製造元のファイルのコピー元]に、 
r (プリンタソフトウエア CD - ROM のセッ 
卜されている）ドライブさ)」、コ□ン 
( : ) 、円記号げ）に続けて DRV を入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 

CD - ROM のドライブをが E :¥ の場合は 
rE:¥DRVJ と入力して、 [0 K ] をクリッ 
クします。 


:?〇ダビー y イスなか6イ:ストール 


图 




恐備觸編離腸を鞭 



861ち® 7F* の]ピ与な 
EWDRU 


f 輸田 - I 


® [NEC Multiimpact 700 XA ] を選択 
し、[次へ]をクリックする。 

お使いのコンピューターで一度このプリ 
ンターのインストールを済ませている場 
合はドライバーファイルの置き換えを磕 
認ずる画面が表示されまず。インストー 
ル済みのドライバーを使用するか、新た 
にインストールし直ず（置き換える）か 
選択して<ださい （30 ページの手順でプ 
リンタードライバーを削除した場合を除 
<)。 


0必要に応じてプリンターに任意の名前 
を付け、[次へ]をクリックする。 

お使いの Multiimpact を簡単に識別できる 
を前を付けてください（例 ： NEC 
Multiimpact 700 XA ) 〇 


• 同じプ IJ ンター名を複数台接続す 
る場合は、各プ U ンターを識別で 
きるように設定してください。ま 
た、プ U ンター名は重複しないよ 
うにしてください。 

• 政前に他のプ U ンタードライバー 
をインス I -ールしている場合は、 
通常使うプ U ンターとして使用す 
るかしないかを選択してくださ 
い。 
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0 [このドライバソフトウェアをインス 
トールします]をクリックする。 


〇 かけ^ 生 L ， J テ パ 


ドクイ巧一ただん 




> こ巧[^)イパーソ：3トウエァをイ>ストーん；^口いの） 

主:由し巧子バイス巧 ^1. R おごじたド云イパー y：：j トクエアが甲 ST3 か 
どクたみ4币5 が 、て g 巧してこだを- 


> こ甲ドラパーソコトウ王？ t イ^スト ー.1 し-:* T すぶ 
tti ミこ.、 -w 甘イ•、丰^おィスウかろを1•一-;’ 一 i 7 f--，一-:.' 

み^:,'ス■ — - ごこ己い-亡の性 cy — ス t . D 击 .— = 
Vxr - V ェ7け.ニィご二ーブーこち15及|まレたこ， rr " こ3 
■■■ わ‘::ます- 




^ネットワーク上で Multiimpact を他の 
ユーザーと共有するかを選択し、[次 
へ]をクリックする。 

ネットワークに接続していない場合は表 
示されません。 


0 [完了]をクリックする。 

完了する前に[テストページの巧刷]を 
クリ、ソクするとテストページが印刷され 
ます。 

—チェック- 

テストページを印刷する前にプ U ンター 
を接続し、プ IJ ンターに用紙をセットし 
ておいて < ださい。 

プリンターのシー トガイドに A 4 サイズ 
l ； Lb のカツト紙を縦にセツトしてくださ 
し、 



0 [コント□—ルパネル]の[ハードウエアとサウンド]にある[プリンタ]クリックして表 
示される一覧にインストールされたプリンターのアイコンが表示されたことを艦をする。 


<プリンタどフ V バ 


13 


















プラグ，アンド，プレイによるインストール 


Windows XP/Server 2003日本語お 


ここではプラグ-アンド-プレイによる WindowsXP / Server 2003用プリンタドライバのイン 
ストール手順について Multiimpact 700 XA の場合を例にあげて説明します。 「 Mul 川 mpact 
700 XAJ をお使いの機種に読み替えてください。 

このソフトウェアマニュアルの説明に従って Multiimpact に添付のプリンタソフトウェア CD - 
R 0 M を起動すると、コンピュータの画面にダイア□グボックスが表示されます。画面の指示 
に従ってプリンタドライバをインストールしてください。 


インストールする前に 


Windows XP または Windows Server 2003の基本的な操作およびセットアップ(こついては、 
Windows XP または Windows Server 2003じ添付のマニュアルなどをご覧ください。 


• 他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グオンしている場合、プ IJ ンタドライバ 
のインス!-ールは行えません。各ユーヴーに切り替えて□グオフしてからインス 
トールを行ってください。 

• プ U ンタドライバをインストールする場合は、実施者び「コンピュータの管理者」 
である必要びあります。 

• インス I ルを始める前に、 Mul 川 mpact に添付のプ IJ ンタソフトウエア CD-ROM 
を用意してください。 


Windows XP または Windows Server 2003のインストールの手順は同じです。ここでは、 
Windows XP でのインストールちまを例じしています 。 Windows Server 2003をお使いのち 
は 、 Windows XP を Windows Server 2003(こ読み替えてお使いください。 

〇コンピュータと Multiimpact がプリンタケーブルで正しく接続されていることを確認す 
る。 

0プリンタの電源スイッチを ON にする。 

0コンピュータの電源を ON にし 、 Windows XP を起動する。 
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O ちの画面が表示された場含は、[いい 
え、今回は接続しません]を選択し、 
[次へ]をクリックする。 

表示されない場合は、手順5へ進んで<だ 
さい。 



巧レい f トドか TDt 牌がげ-ドの订投 


か SL ぶ正む•な. h-RiP めむ:■ル CD i _ 如;ち如化 
化ザサイトてじ-ヴ-の下 HScea ：) Bfe * た 
1み4かも化む口内がん 
づ W.I み一み 'J 一 * 品が . 


omt す曲み化 t けすの 

oatv A がお化み化はが日相もホが El 
®rw 哪灌刷城 


巧 r ™ な防 hj 枕がし。な、 


@ [新しいノ\ードウエアの検出ウィザー 
ド]ダイア□グボックスが表示された 
ら、[一覧または特定の場所からインス 
トールする]を選択し、[次へ]をク 
リックする。 

—チェック- 


このダイア□グボックスび表示されない 
場合は、「インス!-ーラによるインス 
I -- ル (Windows XP/Server 2日日3 
日本語版)」 （2 ページ）を参照してイン 
ストールしてください。 



。的■円な^細卜向。こと■。での: r 〜.加■"け：マ 
NEQ WWwi WA 


ぶ 貼 腐猫巧做溢お r 


イ。7>づけ3け1んで；5田\* 


〇。トウ I 巧白 tet わか-ル巧継啤 
#Fj^afiia 3 ifflS 575 巧 . ご■■け王のがの 


巧けな じれ i モ扣巧し。 fSh、 


=^ r - 


O [検索しないで、インストールするドラ 
イバを選択する]を選択し、[次へ]を 
クリックする。 


>化ィン；1卜 一 JM )： m 3> tl んが化 W 


图 


: aflUWlMbffiS 岡"" 

T 踰ち網 綱‘' 


小ろ|';け■巧が 

化-お洲口一丑 JlJ 口■で**ん ド 5 


smut じも_ 


，也ぶゴな b 曲 SffiSSMS 

I が siiR かで > jaec 化ド … 化 ■! V 巧 


ちの画面が表された場合は、[共通八一 
ドウエアの種類] せら [プリンタ]を選 
択し、[次へ]をクリックしてください。 


' 、书1 确ぉ脚してか !) rf し口化、 
冉&卜巧 imit ; ■か 


雨で]た ! ■tf 


司 3 B が-?王■卜 a う 
4] D が- ■な 円け 
ート fco « と Lpn 

- 3 巧な村なか曲 R インわバ。"义 
か jw *— 卜 y 丹*円け6 
み巧 ,!>み 
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O [ディスク使用]をクリックする。 

[フ□、ソピーディスクか6インス I ル] 
ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 


© プリンタソフトウェア CD - ROM をドラ 
イブにセットして、[参照]ボタンをク 
リックし、 CD - ROM 内の 「 DRV 」 フォ 
ルダを指定する。または、[製造元の 
ファイルのコピー元]に、「（プリンタ 
ソフトウェア CD - ROM のセットされて 
いる）ドライブ名丄コ□ン （ ：）、円 
記号 （¥) に続けて rORVJ を入力 
し、 [0 K ] をクリックする。 

CD - ROM のドライブをが E :¥ の場合 
は rE :¥ DRVJ と入力して、 [0 K ] を 
クリックします。 




0 -覧から [NEC Multiimpact 700 XA ] 
を選択して、[次へ]をクリックする。 


[八ードウエアのインス!ル]ダイア □ 
グボックスが表示された場合は、[続行] 
をクリックします。 


巧のイザ-ド 


み還^!な滯瓣4姑^ 船 廠離贼 


む、一阿巧 R モ0 


也 こパけ Cf づてい3せん* 


-ドウ: t アのインストール 




をほ巧するためじインストルしようとしているのトウ巧は 、 Windows XP との 
互換’をを備正する Windows Ddf テストに合格していません。 

( r . のテストがを巧で’ある巧由） 

インストールをち巧したちさ、システムのかかが捐ねねれたり、システム 
がす安をじなるねど、を乂わ巧まを引き e こ才お因とわる巧をせがあり 
ま才。今すぐインストールを中がし、 Windows DU テストじ合巧した y フ 
トウがび乂キ巧をかどうか、/、ードウエアベンターに g 雷されることを、 
Microsoft は巧くわ tt めしま奇。 


お 


] 〔ィ シズトルめ博正を リ 
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⑩ [完了]をクリックする。 



»し —P A エリの*干ザードの与ち了 


咖卜巧。 W 7 尚ンが -* 怖 T は战 
"に 1 MKA 


逆 


た 7] が ■! が t おかザ-ド m けん 


〇 [プリンタと FAX] フォルダ内にインス 
トールしたアイコンが表示されている 
ことを確認する。 

プリンタアイコンが表示されていればイ 
ンストール完了でず。 


ファイルの馬集の あ元 M わ尉こ入り(がツ-ルの AJ けお） 

〇房る 〇 多 户檢ま なフ オルタ. 画， 

アドレス(が!^苗プリンタと FAX 


ロ ブリンタのイシストル 
な FAX のか)トア》プ 


…. NEC ……… ] 

MultilmDdcti 
700 XA I 


g プ夕どフイバ 
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Windows Vista/Server 2008 


Windows Vis ね 、 Windows Server 2008の「プラグ•アンド-プレイ」機能を利用したプリ 
ンタードライバーのインストールちまじついて説明します。 

インストールする前に 

各 OS の基本的な操作およびセツトアップじついては、各 OS じ添付のマニュアルなどをご覧く 
ださい。 


PrinterSi 旨 nalStation をご使用になる場合は、前述の「インストーラによるインストー 
ル」 にページ）を行ってください。 


次の手順でインストールを行います。 

〇コンピューターと Multiimpact がプリンターケーブルで正しく接続されていることを確 
認する。 

Q プリンターの電源スイッチを ON にする。 

0コンピューターの電源を ON にし、コンピューターを起動する。 

コンピューターにプリンタードライバーが収録されている機種は自動的にインストールが完了 
します。 

[新しい八ードウェアが見つかりました]ダイア□グボックスが表示された場合は、次の手順 
でインストールを続行してください。 

〇[ドライバソフトウェアを検索してイン 
ストールします]をクリックする。 


このダイア□グボックスび表示されない 
場合は、前述の「インス!-ーラによるイ 
ンストール」にページ）を行ってくだ 
さい。 


オンラインでネ矣索ずるかどうかの画面が 
表示された場合は、「オンラインで横索し 
ません」を選択してください。 
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0 画面が表示されたら、プリンタソフト 
ウェア CD - ROM をドライブにセットし 
て[次へ]をクリックする。 


W . 


ffiLAVL- ドゥエ7 W お-枕 rrciadb7HIXA 


HEOVhJhJnMdc. 7 \kjkk こ(40^ィ’3^ウ 4ti 乂して < ださい 


プリンタドライバ 
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O [このドライバソフトウェアをインス 
トールします]をクリックする。 


な Windows がュ巧イ 


IBS 



壬だん 


+ このド. 5 イバ y 3トウエア®イ >ス I ' - ルレ■せん[の 

お田し wQTJ w ス再の‘ された ド5イ パ y ブ トクエ巧がすをか 占 

け イトで ms して'こだき w * 



この户ラィぃ'.巧 トウエ 7をインス t :'，'—ミ ド 1] : 

gg 品の web でイト壬 tl 主ディ ス。ひらぶぶ,し—.：' |\' ’.'ツトクエ7 I 
のみインスト^ーレてくだ: n -、. モの巧の y - ス J 3 M レ^ -. た S るの f ■よ i,'.y i 
:?トウでで吐.コンビユー々にせ去*,'' T — 二‘_ . SS 5 立ん'こ^ 5'. を’可去； 
をがあ。ます* 1 


一 た化&*5；(〇 


〇 [閉じる]をクリックする。 

これでインス I -ールは完了です。 


。 一 ，…パード， ェ: - NK … Wn^Mct 7«»« 

こめテパイス JM ソつ卜。エア江狙■にイシストレがでした1 

ごがバイスの护つイ パ y 3トウ ェ アのイ >ス h ■—ん•了レ去レ] t: 




N 圧 Milt 口 rrmc 
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Windows 7/Server 200 8 R2 


Windows 7 、 Windows Server 2008於の「プラグ•アンド.プレイ」機能を利用した場合 
のプリンタードライバーのインストールちまじついて説明します。 

インストールする前に 

各 0 S の基本的な操作およびセットアップじついては、各 0 S じ添付のマニュアルなどをご覧く 
ださい。 

次の手順でインストールを行います。 

〇コンピューターと Multiimpact がプリンターケーブルで正しく接続されていることを確 
認する。 

Q プリンターの電源スイッチを ON にする。 

0コンピューターの電源を ON にし、コンピューターを起動する。 

あ6かじめコンピューターじプリンタードライバーがインストールされている場合は、自動的 
にインストールが完了します。 

プリンタードライバーがインストールされていないときは、未指定のデバイスとして登録され 
よす0 

「コント □ ールパネル」一「ノ \ードウェ 
アとサウンド」一「デバイスとプリン 
夕 一 」をクリックし 、 「NEC 
Multiimpact 700 XAJ を選択する。 



<プリンタどフ V バ 
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0 [ファイル]から[プ□パテイ]をク 
リックする。 


W NEC Multiimpa な700 XA のプ C パテイ 

回 

澤ぉも、-ドゥ；!訂 



N 防 Multiimpact 700XA 


デバイ义悟報 

製适元： 

串 IJ 用す巧 

モデル 

NEC Multiimpact 700XA 

モデルま号： 

罕 IJ 用す巧 

カテ邪： 

す巧 

説明： 

利用す巧 


デバイスのタスウ 

^のテイ^こ聞巧す<11 スウをま示するには、[デバイスとプリンタ-]でこのタスクのア 


[ 0K 〕 Iキヤン t ルI [ 迪巧(が] 


〇 [八ードウエア]タブの[プ□パティ] 
をクリツクする。 
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O [全般]タブの[設定の変更]をクリツ 
クする。 


〇 [ドライバー]タブの[ドライバーの要 
新]をクリックする。 


NEC Multiimpact 700XA のブ□パテイ 
を胶 1} ろィバー詳細 ] _ 


回 


虛 ) 


NEC Multiimpact 700XA 


デバイスの巧親 
お這元： 

場所 


ほかのデバイス 
す日月 
LPT1.4 


このテ V S イスは正巧じか巧しています。 


I @ 設定のをち 




I 0 K ] 1キサシたル 


NEC Multiimpact 700XA のブ C パテイ 


凶 


r を肢 1朽ィバ- 1詳細 I _ 

♦便 NEC Multiimpact 700XA 


ブ山 W 巧一： 
日け： 

"ージョン 
デジタル吾るを： 


す日月 

利巧できません 
幸偶できません 
デジみ尾るされていません 


I ドライバ-の詳細① I ドライ/トフ：?イルの詳細をま示します。 


ドライバーのぞお似卜 il このデバイスのドライバーリフトな[アをち巧します。 

I 进巧したデバイスを無細こします。 

I ドライ/卜をアンインストルします（上級を巧)。 


おか⑩ 


刖除(の 


I 0 K ] I キヤンセル ) 


〇 [コンピューターを参照してドライバー 
ソフ トウエアを検索します] をクリツ 
クする。 


回 




けイ ,"■— 、の ! ェ了 。 ■ hECMublmpsct Td 


ごソ]トウ王？ 5g；R ■し fT か） 


> トコイ y|‘.— 

こ田ド5イバ ー y：? トクエ でをコンピ: k — ホーヒインター 
中■かろし壬 t だし-デバイスみストー jUiiT この teEts 
おもがが C 


こ TS よしたを.« 




」：^ビューた一占:。:^ご卜-ィ■パーリコトつュ了こ巧二化 j 

L ち- T,J : 7 S キ If て巧ち'—て-——I^-―.‘し_ さ f I 



车■サ立 hw I 


<プリンタどフ V バ 
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⑩[コンピューター上のデバイスドライ 
バーー覽から選択します]をクリック 
する。 


〇デバイスの種類から[プリンター]を 
選択し、[次へ]をクリックする。 


® [ディスク使用]をクリックする。 



的 _ イバ—ゴ3卜つ王？で, ■ft.MCMutilrtfiaetraflw 

ブ y ンブー由田_の3<ヴー i 


回 



闻ご〜巧;がお品 


Qgg 
H 柏 
i か I 
み吐* fl 


- 邪如 


口 W … h 編 flrIJtt 
J QMtG HuH 脚 Ef 1咖 
口 NED M^hiWiitrMWH 
'I ’IMFT: 


ド？ ■T バーか■占げ*■かは 




[ a-N(£lj ] :亡〜 J 
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0 [製造元のファイルのコピー元]を指定 
する。 

[参照]ボタンをクリックし、 CD - ROM 内 
の 「 DRV 」 フォルダを指定しまず。また 
は、[製造元のファイルのコピー元]に、 
r (プリンタソフトウエア CD - ROM のセッ 
卜されている）ドライブさ)」、コ□ン 
( : ) 、円記号げ）に続けて DRV を入力 
し、 [0 K ] をクリックしまず。 

CD - ROM のドライブをが E :¥ の場合は 
rE:¥DRVJ と入力して、 [0 K ] をクリッ 
クします。 

0 [NEC Multiimpact 700 XA ] を選択 
し、[次へ]をクリックする。 


0 [閉じる]クリックする。 


フ□ツビーディスクからインストール 

L ぶ 8?甲絮觀す觀菊 i も燕?舊據權旗縷た 


回 


L キャンセル -I 


製适元のファイルの北-元抱： 


▼[ き照逊 …I 



Q ' ‘ 


■回 


巧ィおーソ31^っェ？で■片 ■ I 
卜3ィ- r — >.71 ■■つエ二 

こが,I::イス田ドろイパ — トウ1で巧イン王卜—ル SWT し壬 した； 




<プリンタどフ V バ 
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0 カテゴリがプリンターになっているこ 
とを確認する。 



これでインストールは完了です。 
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プリンタドライバの削除（アンインストール) 


Windows XP/Server 2003 日本 


ここでは 、 Windows XP/Server 2003日本語版プリンタドライバの削除（アンインストール) 
ちまを Multiimpact 700 XA の場含を例にあげて説明します。 

Multi Impact 700 XAN をお使いの場台'も Multiimpact 700 XA と同じ手順です。 「 Mul 川 mpact 
700 XAJ をお使いの機種に読み替えてください。 

—チェック- 

• 他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グインしている場合、プ U ンタドライバ 
のアンインストールは行えません。各ユーヴーに切り替えて□グオフしてからアン 
インス I -ールを行ってください。 

• プ U ンタドライバをアンインス!-ールする場合は、実施者び「コンピュータの管理 
者」である必要びあります。 

• プ U ンタドライバは印刷中にアンインス I -ールを行うことはでさません。印刷び終 
了してからアンインス I -ールを行ってください。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォルダを開く。 

WindowsXP Professional または Windows Server 2003 の場合、[プリンタと FAX] フォルダ 
は、[スタート] せら [プリンタと FAX] をクリックずると開きます。 Windows XP Home 
Edition の場合、[プリンタと FAX] フォルダは、[スタート] から [コント□-ルパネル]をク 
リックし、[プリンタとその他の八ードウェア]、[プリンタと FAX] の順にクリックすると開 
きます。 

@ [NEC Multiimpact 700 XA ] アイコン 
をクリックする。 

0 [ファイル]メニューの[削除]をク 
リックする。 


〇 [はい]をクリックする。 



fcJBJIl'J " I 。 ぉ 姐 h , 

f：K 狙） 

BfBK ? の- 

U こ A 。 他 ツ—ルの W け位 

画- 

- Wi ： な 


巧有が_ 

〜加：*〜 tyvrnm 

が 

k 1^- 

九: 

ホー巧一〇ヴなィの 
側かわ卜 


ショー！ ■甘 ホが WE 

1 

ブ □'も 叫べ^ 


口 じ吸 A 



Multiimpact 700 XA のプリンタドライバ 
が削除されます。 



<プリンタどフ V バ 
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プリンタドライバのファイルを削除したい場合 

Windows XP / Server 2003日本語版では、プリンタドライバを削除してもプリンタドライバ 
のファイルは削除されずに残っています。 

Windows XP / Server 2003日本語版において、プリンタドライバのファイルを削除したい場 
合は、次の手順で削除してください。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリンタ]フォルダから[サーバーのプ□パテイ] 
を開く。 


[サーバーのプ□パティ]は、[プリンタと FAX] フォルダまたは[プリンタ]フォルダか6 
[ファイル]メニューの[サーバーのプ□パティ]をクリックずると開きます。 


0 [ドライバ]タブをクリックする。 

0 [インストールされたプリンタドライ 
バ]—覽から [NEC Multiimpact 
700 XA ] をクリックし、[削除]をク 
リックする。 



〇 [はい]をクリックする。 

[インストールされたプリンタドライバ] 
—貴から [NEC Multiimpact 700 XA] が 
削除されます。 


. エック . 



この画面び表示された場合は、 

[OK] をク U ックした後、日 S を再 
起動してください。その後、再度手 
順]からやり直してください。 


な 


^ - ^ 


0 [インストールされたプリンタドライバ]-覧から [NEC Multiimpact 700 XA ] が削除 
されたことを確認し、[閉じる]をクリックする。 
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Windows Vista/Server 2008 


ここでは 、 Windows Vis ね 、 Windows Server 2008用プリンタードライバーの削除（アンイ 
ンストール）ちまを Mul 川 mpact 700 XA の場をを例にあげて説明します。 「 Mul 川 mpact 
700 XAJ をお使いの機種に読み替えてください （Windows Vis ねのその他のエディションで 
のアンインストールの手順はほぼ同じです）。 


〇コント□ールパネルを開く。 

[スタート] から [コント□-ルパネル]をクリックしまず。 

0 [プリンタ]フォルダを開く。 

コント□-ルパネル内の[八ードウエアとサウンド]にある[プリンタ]をクリックします。 

0 Multiimpact 700 XA プリンターのアイ 

コンをクリックする。 

〇 [ファイル]メニューから[管理者とし 
て実行]一[削除]の順にクリックす 
る。 


. エック . 


曾。， 障 ■ f コ>トロールバみし > ブリ : 


77み K り I ' aa (り ibS { v > ッ - jlod 〜レブか） 


M く (田} 

通！ Kis プリ > みこ; ai [ F ) 


凹紙6)— 
止の 


が 


ち… 

ブ IJ コライシで巧用で'由れ!） 

の flg に(け 


プリ：^々の&!11(內..， 

B - パ—田3■□"テイの 
シヨート巧 WNIH«(S) 

— 

亡。 OKK か!） 

ブ□パ T'YW 




ドネュゴント 田 ■. 

hiK M 血 ] mpadt 7 HM 


[ファイル]メニューび表示されていない場 
合は、タスクメニューバーの[整理]一[レ 
イアウト]で[メニューバー]にチェックを 
入れてください。 




田 バア。卜 

：!ゴん夕 ttt 巧の: T ブシ■ン 

ちか MEl 

了二..：尹-—を flte 

で W ティ 

が々 


_ ザ心-" - 

のI ，ビヴーち,；^パィ^^^~ 


0 [はい]をクリックする。 


Multiimpact 700 XA のプリンタードライ 
バーが削除されます。 


> プリンタ 'NEC Multiimpact 700XA' を削除しますか？ 
i はい 00 I いいえ脚 I 


<プリンタどフ V バ 
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プリンタードライバーのファイルを削除したい場合 

Windows Vis ね 、 Windows Server 2008では、プリンタードライバーを削除してもプリン 
タードライバーのファイルは削除されずに残っています。プリンタードライバーや関連する 
ファイルを削除したい場合は、次の手順に従ってください。 


〇 [プリンタ]フォルダを開く。 

前ページの手順1と2を参照してください。 

〇 [ファイル]メニューから[管理者とし 
て実行]一[サーバーのプ□パティ] 

の順にクリックする。 


な ,、_尸曲， コ>トロールバ早ル r ブ y>- 


I 乃ィ flW ] 化 (E) ぉい）ッ -J 帅 

I •たの 


が*う了リバに品の） 
由 B な t(E) … 


SW(]>■- 

プ U シ-夕正す:75イて由巧 T' 田 (U) 
'こ■が H] 


女ョ—卜: 

H 呼 3 


-HEdti パティの… 卜 

、对社 hMufl(S) La 


0 [ドライバ]タブをクリックする。 

〇[インストールされたプリンタドライ 
バ]-覧から [NEC Multiimpact 
700 XA ] をクリックし、[削除]をク 
リックする。 



0削除する内容を選択して [ OK ] をク 
リックする。 

プリンタードライバーのみを削除するか、 
プリンタードライバーに関連する情報 
ファイルなど「ドライバパッケージ」を 
含む一式を削除ずるかを選択しまず。 
[プリンタドライバのみ削陈ずる]を選ん 
で [ OK ] をクリックした場合はドライ 
バーを削除して完了します。 


ドライバとパジケージの削除 


臓し ますか、 訊 とらドライ パと 




© ドライ"とドライババ如一つ緋聯する地 
I 0K 、 ] 广キヤシ忆ル I 

=^= 


[ ドライバとドライバパッケージを削除す 
る]を選んだ場合は次へ進んで< ださい。 
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O [はい]をクリックする。 


コンピューター内か6削除するプリン 
タードライバーやドライバーパッケージ 
の収集を開始します。 


プリントサーパープ□パテイ 


A 


このプリンタドライバパッケージを削除すると、シ 
ステムから削除されます . NEC Multiimpact 700XA 
を削除しますか？ 


[ はい ( Y ) KJ I いい无(凶） I 


〇 [削除]をクリックする。 

[インス I -ールされたプリンタドライバ] 
-覧か6 [NEC Multiimpact 700 XA ] が 
削除されまず。 


〇 [ OK ] をクリックする。 

じ^(上で完了でず。 


ドライパパジケー安の創除 


ドライ"ルケ-ジ'店報は!]煤されましを。 


みのバッケージが肖り除されます： 
ny 6 kspm.inf 

みのドライバが刖除されます： 
NEC Multiimpact 700 XA 


I 肖 I 臓拟 ； 


车サンたル 


ドライパパジケージの削除 


ドライ"ル)ケージは刖除されました。 


底禪琼 KS 端されましを。 


肖 I 聯⑩ 


■プリンタどフィバ 
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Windows 7/Server 200 8 R2 


ここでは 、 Windows 7 、 Windows Server 2008 R 2 用プリンタードライバーの削除（アンイ 
ンストール）ちまを Multiimpact 700 XA の場合を例にあげて説明します 。 「Multiimpact 
700 XAJ をお使いの機種に読み替えてください。 


〇削除するプリンタードライバーを選択 
し、 メニュー バーから[デバイスの削 
除]をクリックする。 


0 [はい]をクリックする。 

プリンタードライバーが削除されまず。 
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プリンタードライバーのファイルを削除したい場合 

プリンタードライバーを削除してもプリンタードライバーのファイルは削除されずに残って 
います。プリンタードライバーや関連するファイルを削除したい場合は、次の手順に従ってく 
ださい。 

〇 [プリンターと FAX ] から削除したいドライバーをクリックする。 

Q 「プリントサーバープ□パティ」をク 


リックする。 



0 [ドライバー]タブの[インストールさ 
れたプリンタードライバー]一覧から、 
削除したいプリンタードライバーを選 
択して、「削除」をクリックする。 


〇削除する内容を選択して[〇のをク 
リックする。 

プリンタードライバーのみを削除ずるか、 
プリンタードライバーに関連ずる情報 
ファイルなど「ドライバーパッケージ」 

を含む一式を削踪ずるかを選択しまず。 

[ドライバーのみ削除する]を選んで 
[0 K ] をクリックした場合はドライバー 
を削除して完了します。 

[ドライバーとパッケージを削陈する]を 
選んだ場合は次へ進んでください。 



ドライバーとパジケージの销除 


システムからドライ八一のみを削除しまずか、それとをドライパ 
-むむ々ージを削除しまずか？ 


© ドライバ-のみ削除する脚 
み がライパ-とパダケ—ジ輔おする(凶)！ 


Iキ p>iz ル I 
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0 [はい]をクリックする。 

コンピューター内か6削除するプリン 
タードライバーやドライバーパッケージ 
の収集を開始します。 


プリントサーノトプ□パテイ 


回 


A 


このプ U ンタードライノ ノ t ッケージを旨 J おする 

と、システムから苗なされます. NEC Multiimpact 
700XA を销おしますか？ 


はぃ卜 I 


〕 じぃぃ无化）I 


〇 [削除]をクリックする。 

[インストールされたプリンタードライ 
バー]—覧か6 [NEC Multiimpact 
700 XA ] が削陈されまず。 

じ^(上で完了でず。 
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設定方法 

プリンタドライバは、 Mul 川 mpact シリーズで巧刷を行うために必要なソフトウェアです。ご 
使用のコンピュータにプリンタドライバをインストールすることじよって、印刷品質に関する 
様々な要求に応えることができます。ここでは一般的な巧刷の手順と巧刷の詳細な設定を行う 
プ□パティダイア □ グボックスの概要じついて説明します。 

ここでは Multiimpact 700 XA プリンタドライバじついて説明します。 Multiimpact 700 XAN をお 
使いのちも Multiimpact 700 XA プ J ンタドライバをお使いください。 
rMultiImpact 700 XAJ をお使いの機種に読み替えてお使いください。 


印刷の手順 


ここでは、 Windows XP で日本語ワードプ□セ、ソサ「ワードパッド」を使用した場合を例に 
とって一般的な巧刷手順について説明します。お使いじなるアプリケーションじよってはメ 
ニュー構ぶなど多少異なる点があるかもしれません。 

詳細はアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]をク 
リックする。 

[巧刷]ダイア□グボックスが開きます。 


@使用するプリンタ名として 「NEC 
Multiimpact 700XAJ が選択されてい 
ることを確認する。 

もし選択されていなければ、選択し直し 
ます。37ページの「プリンタドライバの 
選択」を参照してください。 




<プリンタどフ V バ 
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0 ページ範囲、部数を指定する。 

用紙サイズなど、さ6に詳しい設定をし 
たい場合は、[詳細設定]をクリックし、 
設定変更しまず。 


〇印刷の設定が終わったら[印刷]をク 
リックする。 

巧刷が開始されまず。 
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1 台のコンピュータに複数のプリンタドライバをインストールしている場合は、あ6かじめ使 
用するプリンタドライバを選択してから巧刷する必要があります。次の手順でプリンタドライ 
バを選択します。 


〇 [プリンタと FAX] フォルダまたは[プ 
リンタ]フォルダを開く。 

詳しくは「プリンターフォルダーを表示 
するには」 （ vii ページ）を参照してくださ 
い。 



0 「NEC Multiimpact 700XA」 アイコン 
をクリックする。 

ドライバのインストール時に付けた名前 
が表示されます。 



0 [ファイル]メニューの[通常使うプリ 
ンタ]をクリックする。 

これでプリンタドライバが選択されます。 




ぶ ィ：!^一*,! • 

らい W い11一 

な， 門す 叫 

み…* 

W み'。卜 

1 イ 。-ド 

邸ド on ン非 

のブの记 C > 

jW 化: L む 1 
^量がーユ r イ#曲> ， 1 

も パ ピな^ 1 

ろが S ユ-3み 1 

苗 W 卫*む- 1 

kJW ゎ トロ-- 1 

な 正* j かの） 1 

|l 

が。 が fc が- 卜おレ 重1 

1 

日〜化 rtiUHn 松 1 


回剛 


プリンタドライパの選択 
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7 墨 ji 


曲ぶ田ぶ- 3X ^ 
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印刷巧の変ま 


LAN ボードじよってネットワークに接続されているプリンタを指定するちまを説明します。プ 
リンタソフトウェアのインストールじより作成されたプリンタの[ポート]プ□パティシート 
上で行います。巧刷先の変更は、 「 S ね ndard TCP/IP Port 」 を使用した場合を例にとって説 
明します。 LAN ボードじついては、 LAN ボードの取扱説明書を参照してください。 

ここでは Windows XP 日本語版 、 Windows Server 2003日本語版の環境で印刷先を変更す 
るちまについて Multiimpact 700 XA と NEC PR - NP -16 を使用した場合を例にとって説明し 
ます 。 Multiimpact 700 XAN と Multiimpact 700 JAN には PR - NP -16 相当品が標準で装備さ 
れています。 


〇 [Multiimpact 700XA のプ□パティ] 

のダイア□グボックスを表示させる。 

[プリンタと FAX ] フォルダまたは[プリ 
ンタ]フォルダの [NEC Multiimpact 
700 XA ] アイコンをクリックし、[ファイ 
ル]メニューの[プ□パティ]をクリツ 
クします。 



© [ポート]シートを開く。 

0 [ポートの追加]をクリックする。 





ボート 

i が月 

プリシタ 

八 

囚 LPT1: 

プリンタポート 

N 防 Multiimpact 700XA 


□ LPT2： 

ブリシタポート 



□ LPT3： 

ブリシタポート 



□ COM2： 

□ COM3； 

シリアルポート 
シリアルポート 



□ COM4： 

シリアルボート 


V 



f ………ボニ糊劇晒::…ド 1 

1 ポ-卜の刖除© 1 

1 ポ-卜の稱がに)… 1 


因 ?スモ向サボ-卜をちさわ^の 
□ブリン タブールをち細巧を妙 


[ 0K I [ キ松せル I 欄(が 
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O [NEC Print Server Port ] を選んで、 
[新しいポート]をクリックする。 




LomI Perl 


St^rdvd TOP ホ Pen 


〔田1^ホート田ホ》邮 1 [ftUW — t ■化 j [ わン t ル 


0 [次へ]をクリックする。 


NFC Print み … ffcr Port めを化ウィザードめ巧た 

m 祐擺觸ぶ減 r 細化脚で * 
直！班驗船柯ゴ融 M 殺4すな, 


出 Iff 巧たみ' 吐、]巧 J ザ? L て。巧 


@ [LPR (Line Printer Remote ) で巧刷す 
る]を選択し、[次へ]をクリックす 
る。 


1 P 


7foh=iM^m 
どめブロ hzu レ 


luLS ，。 トト 別 n 立 fflUi 恤 T C 

，ホト巧の巧 flt な，ロト江レ JiiWt てなる、 

口 I Riw モ - ド而 MP の加 

脚 

口一化 !■ 互 u ア丰リト。ーク \im ン义こ袖すモこ巧 - 巧王す ■ - おコ正く ttffls 

れな々ブロト3レで J おがのま。トサ - •« け I 枕 Ln 々 T, 


4tyt^ ] 


〇 [プリントサーバ検索]をクリックす 
る。 

ネットワーク内のプリントサーバの一覧 
が表示されまず。 




ホ巧みの f 下れ J ちた 掛ン化 ue：f+ ューさ巧じ t け: "su 
IP 71■-レス BJtl が J>5sfe^ 


り-パ IMt ら:、 J 


4 なか |[ 'かが) 〕 [** パ地 1 
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o プリントサーバを選択して [ OK ] をク 
リックする。 



IP 了卜 " t * ス E わアドレス 化 ™ S 



〇 [次へ]をクリックする。 


⑩ [次へ]をクリックする。 

[プリンタポート名]はデフォルトで rip 
アドレス: Ip 」 の文字列が自動的に入りま 
すが、任意の文字列を入力することもで 
きまず。 

[プリンタポート名]で入力されている文 
字列は、プリンタドライバの設定をずる 
際の印刷先ポートをとして使用されるた 
め他のポートと重複しないを前を付けて 
ください。 


〇 [次へ]をクリックする。 




加化で J 一 =( f-N :::化て。 a 山 Ej 

茲雜献 組.! 總就辯 おみが 数 巧が‘加細巧 ま心 



f ート#々り R 


-りが PEI 
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巧!^ミ资巧な巧!滅—が岡腮躬3^^濟" 

ゴ Mf -卜。•田お曲げを 《5 王 . Rj ■. の , 一 hwjsawLCje 
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Mul 川 mpact シリーズを、ネットワークで共有する場合の設定について説明します。 

ネットワーク環境で共有プリンタをお使いじなるためには、コンピュータにあ6かじめ 
「 Microsoft ネットワーク用ファイルとプリンタ共有」などクライアントソフトウェアを組み込 
んでおく必要があります。詳しくは 0 S の取扱説明書をご覧ください。 

ここでは Windows XP 日本語版の環境で、共有プリンタとして設定する手順じついて説明し 
ます。 


〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プ 
リンタ]フォルダを開く。 

詳しくは「プリンターフォルダーを表示 
するには」 （ vii ページ）を参照してくださ 
い。 


0 「NEC Multiimpact 700 XA 」 アイコン 
をクリックする。 



>^シ占面 S 3 か 


共ちプ U ンタに設定ずる 



<プリンタどフ V バ 
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0 [ファイル]メニューの[共有]をク 
リックする。 

[NEC Multiimpact 700 XA のプ□パティ] 
ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 


〇 [このプリンタを共有する]または[共 
有する]をチェックし、そのプリンタ 
の共有名を入力し、 [0 K ] をクリック 
する。 


これで共有プリンタの設定は完了です。 
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印刷の詳細設定 


次のような2つの[プ□パティ]ダイア□グボックスと呼ばれる画面を使って巧刷の詳細な設 
定を行います。 


[ E 口刷設定]ダイア□グボックス 

印刷の詳細な設定をするダイア□グボックスです。次の2つのプ□パティシートから構成され 
ています。 



•[レイアウト]シート 
•[用紙/品質]シート 


[プ□パティ]ダイア□グボックス 

プリンタのポートや共有などじ関する設定をするダイア□グボックスです。次の7枚のプ□パ 
テイシートから構ぶされています。 



. エック . 


•[全般]シート 
•[共有]シート 
•[ポート]シート 
•[詳細設定]シート 
•[色の管理]シート 
•[セキュリティ]シート* 

•[デバイスの設定]シート 

*ァカウントの権限によって表示されないことが 
あります。 


アプ U ケーシヨンによっては、ダイア□グボックスの設定を変更するタイミングに関係な 
くアプ U ケーシヨンからの設定び優先されるちのびあります。また、[スタート]からの 
設定変更に合わせて、アプ U ケーシヨンの設定ち自動的に変わるなど、使用するアプ U 
ケーシヨンによって異なりますのでアプ U ケーシヨンのマニュアルを参照してください。 


<プリンタどフ V バ 


43 























































[プ□パティ]ダイア□グボックスを開く 

プ□パティダイア □ グボックスを呼び出すち法は次の2通りあります。 


デスクトッフ上の[スタート]ボタンを使って呼び出す方法 

ダイア□グボックスの設定はすべてのアプリケーションでの基本設定となります。 

アプリケーションのメニューから呼び出すちま 

一般的にダイア□グボックスの設定は、そのアプリケーションでのみ有効となります。 
また用紙の設定の項目などが表示されないことがあります。 


[スタート]ボタンを使って日乎び出す 

〇 [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プ 
リンタ]フォルダを開く。 

詳しくは「プリンターフォルダーを表示 
するには」 （ vii ページ）を参照してくださ 
い。 


も rNEC Multiimpact 700 XAJ アイコン 
をクリックする。 

[印刷設定]ダイア□グボックスを開きた 
し化きは手順3へ、[プ□パティ]ダイア 
□グボックスを開きたいときは手順4へ進 
んで < ださい。 


■ g じ] の 


材 ilTA 口な f クー Jt の W け M 

な，-’. クホ' '"•た つ， M 回， 

m'j ■必なで J 一た!:"！ 


—因袖 
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0 [ファイル]メニューの[巧刷設定]を 
クリックする。 

[印刷設定]ダイア□グボックスが開きま 
ず。 


各プ□パティシートについては、47ぺ一 
ジからの r 旧]刷設定]ダイア□グボック 
スで詳細設定を行う」を参照して<ださ 
い。 


〇 [ファイル]メニューの[プ□パティ] 
をクリックする。 

[プ□パティ]ダイア□グボックスが開き 
ます。 


各プ□パティシートについては、59ぺ一 
ジせらの 「[プロパティ]ダイア□グボ、ソ 
クスで詳細設定を行う」を参照して<だ 
さい。 






<プリンタどフ V バ 
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アプリケーションを使って呼び出ず 

アプリケーションか6プ□パティダイア□グボックスを呼び出す場合、[ファイル]メニュー 
の[巧刷]コマンドまたは[プリンタの設定]コマンドを使います。（このコマンドはほとん 
どの場合、[ファイル]メニューの中にありますが、メニューの構成はアプリケーションじよっ 
て違います。詳しくはアプリケーションのマニュアルをご覧ください。 


〇 [ファイル]メニューの[印刷]をク 
リックする。 

[巧刷]ダイア□グボックスが開きます。 



〇 [詳細設定]をクリックし、印刷の設定 
を行う。 



. エック . 


アプ U ケーシヨンによっては、アプ U ケーシヨン上からすべてのプ□パティシートを開 
けなかったり、設定内容を変更でさない場合びあります。その場合は[スタート]から 
開くか、アプ U ケーシヨンのヘルプや添付のマニュアルをご覧ください。 
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[ EP 刷設定]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 

[巧刷設定]ダイア□グボックスで設定できる項目じついて、各プ□パティシートごとに説明 
します。詳細は各プ□パティシート上のそれぞれの項目の上でちクリックすることにより表示 
されるヘルプでも説明されています。 


各プ□パティシートを開くじは、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている3つのボタンじはじ(下のような機能がありま 
す。 

タブ 


r レイ ァ*卜 L 用紙/品巧 L 


Ef ] 刷の向き 
〇 巧(じ 


パージの川瞬 
0 ) 111 ( 0 ) 

〇 逆(昼） 

シートごとのページを)： 



I 詳細試ちが ... I 


すべての設をを有効にし、 
設定を終了します。 


[ キャンなと ] 1通用咱 '占 


現を開いているプロパ 
ティシート内の設定に変 
更します。 


すべての設定を無効にし、変更に ( 前の状 
態で設定を終了します。 


[レイアウト]シート 



このプ□パティシートは巧刷の向き、ページ 
の順唐など印刷のレイアウトに関する設定 
を行うものです。 

巧刷の向き、ページの順唐などを設定すると 
ち側に表示されているイラストが設定に応 
じて変化します。 


<プリンタどフ V バ 
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印財の巧き：巧 が向の巧き：巧- 


パージ抑II自巧 
0)11(0) 

〇 逆を） 


ページの順唐 

順：用紙をページの始めから順に巧刷 
します。 

逆：用紙をページの終わりから順に巧 
刷します。 


シートごと®ページを)： [1 v| 


シートごとのぺージ 

1枚の用紙にドキュメントの何ページ分を巧 
刷するかを指定します。 


[用紙/品質]シート 


…か. 田 t / a , I 
、レイ 111 nr ： 


面 6Sr ょの IRninM 

を 

ゴI 〇 白単り 


: S をが-の 


I 


I £ b 伽 1 h 巧''' 


このプ□パティシートは給紙ちまの選択、色 
に関する設定を行うものです。 


削方;•ちが 


口で M 


トレイの選択 


用紙の給紙ちまを選択します。詳細は49ぺ- 


ジをご覧ください。 


印刷の向き 

EP 刷の向き 
@ 縱觸 

〇 斬) 縦：用紙を縦長に使って巧刷します。 

横：用紙を横長に使って巧刷します。 


巧な送 y ちち 

A 
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色の選択（カラー対応機種のみ） 

白黒 ：モノ ク □で 巧刷します。 
カラー：カラーで 巧刷します。 

給紙方法について 

プリンタドライバがサポートする給紙ちまはじ(下の通りです。 

それぞれの給紙ちまでの巧刷範囲•余白には、「用紙サイズじついて」を参照してください。 


Multiimpact 201 HA 、 201 MA 


画面表汀^ 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プ□パティシート上の給紙方法の設定に従います。 

シートガイド 

シートガイドに用紙をセットして使用してください。 

シートフイーダ 

オプシヨンのシートフィーダに用紙をセットして使用してください。 

トラクタ 

トラクタに用紙をセットして使用してください。 

トラクタ（上下余白 0) 

トラクタに用紙をセットして使用してください。 *1 


* 1 印刷可能領域をミシン目近くまで取りたし、場合にご使用いただけますが、じ(下の点をご了承の上で 

使用してください。 

-ユーザーズマニュアルに記載の印刷保証領域切外は、かすれ等の印刷品位の劣化が生じる場合が 
あります。 

-ミシン目には印刷しないでくださし、。ピン折れ等の障害が発生することがあります。 


Multiimpact 700 XA 、700 JA 


画が表?!^ 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プ□パティシート上の給紙方法の設定に従います。 

シートガイド 

シートガイドに用紙をセットして使用してください。 

シートガイド（上余白 0) 

シートガイドに用紙をセットして使用してください。 

プリンタの吸入位置は 3.8 mm (文字下端）じ設定してください。 

シートフイーダ 

オプションのシートフィーダじ用紙をセットして使用してください。 

シートフィーダ（上余白 0) 

オプションのシートフィーダじ用紙をセットして使用してください。 
プリンタの吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

フ□ントトラクタ 

フ□ントトラクタじ用紙をセットして使用してください。 

フ□ントトラクタ（余白の 

フ□ントトラクタじ用紙をセットして使用してください。 

プリンタの吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 *1 

リアトラクタ 

オプションのリアトラクタに用紙をセットして使用してください。 

リアトラクタ（余白の 

オプションのリアトラクタに用紙をセットして使用してください。 
プリンタの吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 *1 


* 1 印刷可能領域をミシン目近くまで取りたし、場合にご使用いただけますが、じ(下の点をご了承の上で 
使用してください。 

-ユーザーズマニュアルに記載の印刷保証領域外は、かすれ等の印刷品位の劣化が生じる場合が 
あります。 

-ミシン目には印刷しないでください。ピン折れ等の障害が発生することがあります。 


も 


■ミ! 〇白■の 

1|| @お-也) 


<プリンタどフ V バ 
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Multiimpact 700 LA 


画お 表71^ 

内容 

自動選択 

[デバイスの設定]プ□パティシート上の給紙方法の設定に従います。 

シートガイド 

シートガイドに用紙をセットして使用してください。 

シートガイド（上余白 0) 

シートガイドに用紙をセットして使用してください。 

プリンタの吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

シートフィーダ 

オプシヨンのシートフィーダに用紙をセットして使用してください。 

シートフィーダ（上余白 0) 

オプシヨンのシートフィーダに用紙をセットして使用してください。 
プリンタの吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 

フ□ントトラクタ 

フ□ントトラクタじ用紙をセットして使用してください。 

フ□ントトラクタ（余白の 

フ□ントトラクタに用紙をセットして使用してください。 

プリンタの吸入位置は 3.8 mm (文字下端）に設定してください。 *1 


印刷可能領域をミシン目近くまで取りたし、場合にご使用いただけますが、じ(下の点をご了承の上で 
使用してください。 

-ユーザーズマニュアルに記載の印刷保証領域] i (外は、かすれ等の印刷品位の劣化が生じる場合が 
あります。 

-ミシン目には印刷しないでください。ピン折れ等の障害が発生することがあります。 


[詳細設定] 

し詳を田設蹲'. 1 

このボタンをクリックすると[詳細オプシヨ 
ン]ダイア□グボックスが表示されます。 



このダイア □ グボ、ソクスで巧刷の詳細じ関 
するじ(下の設定を行うことができます。 


1エック . 


このダイア □ グボックスでちク U ック 
すると、左の画面を表示します。 

• 変更したオプションを元に戻す 
変更した設定をプ□パティシー 
卜を開いたとさの状態に戻しま 
す。 

• バージョン情報 

本プ U ンタに関する情報を表示 
します。 


冷 NEC Multiimpact 700 XX 2 詳を田なドキュイントの i ミミ 
马攻脯氏/化力 

i ミミお出 星 v | 

が数 :； LSI 


用紙サイズ 

印刷用紙のサイズを選択します。 

Mul 川 mpact シリーズがサポートする用紙サ 
イズじついては54ページを参照してくださ 
し、。 
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a 攻巧紙/化力 

用巧サイ; C M 

Mi|T ^啡陣位 


部数 

E 口刷部数を選択します。 


日固ヴラフイツウス 

Q ◎かづのをの管 


IQcm 無が） 


に M の目的:呈宣 


に M のち法（カラー対応機種のみ） 


イメージカラーマッチング機能 acM ) を有 
効にするか、無効にするかを選択します。 


与圆ヴラフィッウス 

曰◎かづのをの昔巧 

に M のホ;'ち に M おが! 

写臭 V I 


に M の目的（カラー対応機種のみ） 

イメ ージカラーマ、ソチ ング機能の目的を選 
択します。 


白 お 粋ユ於卜のオプション 

ちか 

カラー巧用1|モード: 8ちり卜7トー' ノ) 
ハーフトーン:€ 

EP 刷の最通化:] 


ち扣ぶが 
童化補 


詳細な巧刷機能 

[詳細オプシヨン]ダイア □ グボ、ソクスで設 
定した巧刷機能を有効にするか、無効じする 
かを選択します。 


曰 i おドキュメントのオプション 

詳細な EP 刷视お:直边 

■ 「8 色り、ーフトーン） v | 
/： 白が1ぶ巧 
巧刷のを通化:若な 


"ーフトン 自画‘ 


カラー Ep 刷モード（カラー対応機種のみ） 
カラー巧刷モードの種類を選択します。 


曰 お ドキュ於卜のォプシ3> 

詳細な Ef ] 刷機を: ちか 
カラー巧 岳1| モード: 8をり、—7卜— 、ノ) 

II 自か进巧- 3 


| SQSQ |[ 

印刷の最適化: 


ちか 


)\ー ノトーン 

へ-つ トーンの設定ちまを選択します。 


己化ドキュメントのオプション 

詳細な Ef] 刷视能: ちか 

わう一 En 届IIモード: 8伊. （A -つトーV) 


J 、ー フトーン： 白が]ぷ巧 


ちタカ VI 


印刷の最適化 

E 口刷の最適化を有効にするか、無効じするか 
を選択します。 


<プリンタどフ V バ 
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a 法)プリンタの機能 

f ぉ1118お戰面 ^ 指定むし V I 

印刷品ち: 巧を而ホな En 刷) 
テキスト J、ー フトーンをし 


白 法)ブリンタ畑渠お 

用巧のが化方向: 指定なし _ 

巧を师 i 方向印刷） 
テキスト A— フトーンをし 


用紙の排出方向 （ Multilmp £ ict 700 シリーズ 
のみ） 

E 口刷した用紙の排出先を選択します。 

• 指定なし 

用紙の排出ち向を指定しません。プリンタ 
本体の設定が有効となります。 

• 前ち排出 

用紙をシートガイドじ排出します。 

• 後ち排出 

用紙をスタツカに排出します。 

巧刷品質 
• 指定なし 


高速巧刷および巧刷ち向（片方向/両方 
向）を指定しません。プリンタ本体の設定 
が有効となります。 

• 標準（片方向巧刷） 

左からちへ巧刷を行います。最もきれいじ 
巧刷することができます。 

• 標準（両方向巧刷） 

両方向最短 EP 刷を行います。片方向印刷に 
比べて巧刷時間が短縮されます。 

• 高速（片方向巧刷） 

巧刷データを1ド、ソトおきに間引き、左か 
らちへ巧刷を行います。[標準（片方向印 
刷)]に比べて巧刷時間が短縮されます。 

• 高速（両方向巧刷） 

E 口刷データを1ド、ソトおきに間引いて両方 
向最短 Ep 刷を行います。最も高速(こ Ep 刷す 
ることができます。 
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白託プリンタの槪能 

用化のが化方向: 指をねし 
巧刷品育: 巧巧柿 i ホな En 刷) 

民因 BHBBBHSW — わし V ’ 


テキスト八ーフトーン 

TrueType フォントに八ーフトーン処理を行 
うかを設定します。 

• なし 

従来 0 S と TrueType フォントの巧刷結果 
が同じになります。 

• 160 

へーフ トーン処理を行います。 


用紙のセツト位置 （Multiimpact 201 HA / 
201 MA のみ） 

用紙をセツトする位置を設定します。 

• 中央 

用紙のセツト位置は中央に設定されます。 
• 左端 

用紙のセツト位置は左端に設定されます。 


※ユーザー定義用紙は[中央]で使用できま 
せん。 
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縦 


印刷範囲 


/\ 


横 





上マ-ジン 


用紙サイズについて 

プリンタドライバがサポートする用紙と巧刷範囲はじ(下の通りです。給紙ちまじよリサポート 
する用紙が異なります。 


印刷範囲と余白 


Multiimpact 201 HA 、 201 MA 
シートガイド/シートフイーダ 


単位 ： mm 


:1 横50.8 mm 〜345.4 mm 、 縦 9.3 mm 〜524.8 mm 

= 2 ューザー定義として印刷可能範囲である横345.4 mm を超えた範囲は右ま白となる。 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

A 3 

283.2 

403.9 

6.8 

6.8 

6.2 

9.8 

A 3 横 

345.4 

280.7 

37.3 

37.4 

6.2 

10.0 

A 4 

196.4 

280.7 

6.8 

6.7 

6.2 

10.0 

A 4 横 

283.2 

193.8 

6.8 

6.8 

6.2 

9.8 

A 日 

134.3 

193.8 

6.8 

6.8 

6.2 

9.8 

A 5 横 

196.4 

131.8 

6.8 

6.7 

6.2 

10.0 

B 4 

243.4 

347.7 

6.8 

6.7 

6.2 

10.0 

B 4 横 

345.4 

240.8 

9.2 

9.2 

6.2 

9.8 

B 5 

168.4 

240.8 

6.8 

6.7 

6.2 

9.8 

B 5 横 

243.4 

165.9 

6.8 

6.7 

6.2 

9.8 

ユーザー定義 

ホ 1 

0 

0*2 

6.2 

10.0 


右マ—ジン 


左マ—ジン 
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トラクタ 


単位 ： mm 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

10 X 11 インチ 

228.6 

267.0 

12.7 

12.7 

6.2 

6.2 

15 X 11 インチ 

345.4 

267.0 

17.8 

17.8 

6.2 

6.2 

ユーザー定義 

ホ1 

0 

0*2 

6.2 

6.2 


横50.8 mm 〜345.4 mm 、 縦 25.4 mm 〜541 .0 mm 

ユーザー定義として印刷可能範囲である横345.4 mm を超えた範囲は右ま白となる。 


トラクタ（上下余白 0) 単位 ： mm 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

10 X 11 インチ 

228.6 

267.02 

12.7 

12.7 

0 

0 

1 日 X 1 インチ 

345.4 

25.4 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 2 インチ 

345.4 

50.8 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 3 インチ 

345.4 

76.2 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 4 インチ 

345.4 

101.6 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 5 インチ 

345.4 

127.0 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 6 インチ 

345.4 

152.4 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 7 インチ 

345.4 

177.8 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 8 インチ 

345.4 

203.2 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 9 インチ 

345.4 

228.6 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 10 インチ 

345.4 

254.0 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 11 インチ 

345.4 

267.0 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 12 インチ 

345.4 

304.8 

17.8 

17.8 

0 

0 

1 日 X 14 インチ 

345.4 

355.6 

17.8 

17.8 

0 

0 

ューザー定義 

*1 

0 

0*2 

0 

0 


1 横50.8 mm 〜345.4 mm 、 縦 25.4 mm 〜541 .0 mm 

2 ユーザー定義として印刷可能範囲である横345.4 mm を超えた範囲は右ま白となる。 


はがき 単位 ： mm (ドット） 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

八ガキ 

78.3 

122.2 

11.4 

10.2 

9.7 

16.0 

八ガキ横 

126.2 

74.3 

11.4 

10.3 

9.7 

15.9 


<プリンタどフ V バ 
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Multiimpact 700 XA 、700 JA . 700 LA 

シートガイド 単位 ： mm 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

A3 

286.8 

407.8 

5.1 

5.1 

6.0 

6.0 

A3 横 

345.4 

284.6 

37.3 

37.2 

6.0 

6.2 

A4 

199.9 

284.6 

5.1 

4.9 

6.0 

6.2 

A4 横 

286.7 

197.8 

5.1 

5.1 

6.0 

6.0 

A5 

137.8 

197.8 

5.1 

5.1 

6.0 

6.0 

A5 横 

199.9 

135.7 

5.1 

4.9 

6.0 

6.2 

B4 (JIS) 

246.9 

351.6 

5.1 

4.9 

6.0 

6.2 

B4 (JIS) 横 

345.3 

244.8 

5.1 

13.5 

6.0 

6.0 

B 日 (JIS) 

171.9 

244.8 

5.1 

4.9 

6.0 

6.0 

B 日 （JIS) 横 

246.9 

169.9 

5.1 

4.9 

6.0 

6.0 

角形2号 

321.8 

227.8 

5.1 

5.1 

6.0 

6.0 

角形3号 

266.7 

203.7 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

長形3号 

224.8 

107.6 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

長形4号 

194.8 

77.6 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

洋形2号 

151.8 

101.8 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

洋形日号 

206.7 

82.7 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

名刺 

44.9 

78.7 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

ューザー定義 

*1 

0 

0*2 

6.0 

6.2 


横50.8 mm 〜345.4 mm 、 縦 13.2 mm 〜528.8 mm 

ユーザー定義として印刷可能範囲である横345.4 mm を超えた範囲は右余白となる。 


シートガイド（上余白の 単位 ： mm 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

A3 

286.7 

413.9 

5.1 

5.1 

0 

6.0 

A3 横 

345.4 

290.7 

37.3 

37.2 

0 

6.2 

A4 

199.9 

290.7 

5.1 

4.9 

0 

6.2 

A4 横 

286.7 

203.8 

5.1 

5.1 

0 

6.0 

A5 

137.8 

203.8 

5.1 

5.1 

0 

6.0 

A5 横 

199.9 

141.8 

5.1 

4.9 

0 

6.2 

B4 (JIS) 

246.9 

357.7 

5.1 

4.9 

0 

6.2 

B4 (JIS) 横 

345.3 

250.8 

5.1 

13.5 

0 

6.0 

B 日 (JIS) 

171.9 

250.8 

5.1 

4.9 

0 

6.0 

B 日 （JIS) 横 

246.9 

175.9 

5.1 

4.9 

0 

6.0 

ユーザー定義 

*1 

0 

0*2 

0 

6.2 


1 横50.8 mm 〜345.4 mm 、 縦 19.3 mm 〜534.8 mm 

2 ユーザー定義として印刷可能範囲である横345.4 mm を超えた範囲は右余白となる。 
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シートフイーダ 


単位 ： mm 


1 プリンタドライバで「 A 3」を選ができますが、シートフイーダは「 A 3」をサポートしていませ 
ん。 

2 横50.8 mm 〜345.4 mm 、 縦 13.2 mm 〜528.8 mm 

3 ユーザー定義として印刷可能範囲である横345.44 mm を超えた範囲は右ま白となる。 


シートフイーダ（上余白の * ^ 単位： mm 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

A4 

199.9 

290.7 

5.1 

4.9 

0 

6.2 


286.7 

203.8 

5.1 

5.1 

0 

6.0 

A5 

137.8 

203.8 

5.1 

5.1 

0 

6.0 


199.9 

141.8 

5.1 

4.9 

0 

6.2 

B4 

345.3 

250.8 

5.1 

13.5 

0 

6.0 

B5 

171.9 

250.8 

5.1 

4.9 

0 

6.0 


246.9 

175.9 

5.1 

4.9 

0 

6.0 

ユーザー定義 

が 

0 

0*3 

0 

6.2 


*1 プリンタドライバで「 A 3」を選ができますが、シートフイーダは「 A 3」をサポートしていませ 
ん。 

* 2 横 50.8 mm 〜345.4 mm 、 縦1 9.3 mm 〜534.8 mm 

*3 ユーザー定義として印刷可能範囲である横345.4 mm を超えた範囲は右ま白となる。 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

A4 

199.9 

284.6 

5.1 

4.9 

6.0 

6.2 

A4 横 

286.7 

197.8 

5.1 

5.1 

6.0 

6.0 

A5 

137.8 

197.8 

5.1 

5.1 

6.0 

6.0 

A5 横 

199.9 

135.7 

5.1 

4.9 

6.0 

6.2 

B4 (JIS) 

345.3 

244.8 

5.1 

13.5 

6.0 

6.0 

B5 (JIS) 

171.9 

244.8 

5.1 

4.9 

6.0 

6.0 

B 日 （JIS) 横 

246.9 

169.9 

5.1 

4.9 

6.0 

6.0 

角形2号 

321.8 

227.8 

5.1 

5.1 

6.0 

6.0 

角形3号 

266.7 

203.7 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

長形3号 

224.8 

107.6 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

長形4号 

194.8 

77.6 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

名刺 

44.9 

78.7 

5.1 

5.1 

6.0 

6.2 

ューザー定義 

半2 

0 

0*3 

6.0 

6.2 


® プリンタどフ V バ 
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フ□ントトラクタ/リアトラクタ 単位 ： mm 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

10 X 11 インチ 

228.6 

267.0 

12.7 

12.7 

6.2 

6.2 

15 X 11 インチ 

345.4 

267.0 

17.8 

17.8 

6.2 

6.2 

ユーザー定義 

ホ1 

0 

0*2 

6.2 

6.2 


横50.8 mm 〜345.4 mm 、 縦13.1 mm 〜528.6 mm 

ユーザー定義として印刷可能範囲である横345.4 mm を超えた範囲は右ま白となる。 


フ□ントトラクタ（余白の/リアトラクタ（余白の 単位 ： mm 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

10 X 11 インチ 

228.6 

279.4 

12.7 

12.7 

0 

0 

1日 X 11 インチ 

345.4 

279.4 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 1 インチ 

345.4 

25.4 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 2 インチ 

345.4 

50.8 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 3 インチ 

345.4 

76.2 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 4 インチ 

345.4 

101.6 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 5 インチ 

345.4 

127.0 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 6 インチ 

345.4 

152.4 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 7 インチ 

345.4 

177.8 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 8 インチ 

345.4 

203.2 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 9 インチ 

345.4 

228.6 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 10 インチ 

345.4 

254.0 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 12 インチ 

345.4 

304.8 

17.8 

17.8 

0 

0 

1日 X 14 インチ 

345.4 

355.6 

17.8 

17.8 

0 

0 

ューザー定義 

*1 

0 

0*2 

0 

0 


1 横50.8 mm 〜345.4 mm 、 縦13.1 mm 〜528.6 mm 

2 ユーザー定義として印刷可能範囲である横345.4 mm を超えた範囲は右ま白となる。 


八ガキ巧刷モードの巧刷範囲 単位 ： mm 


用紙 

横 

縦 

左 
を白 

ち 
を白 

上 
を白 

下 
を白 

はがき 

89.9 

132.1 

5.1 

4.9 

9.7 

6.2 

はがき横 

137.8 

84.1 

5.1 

5.1 

9.7 

6.0 

往復はがき 

189.9 

132.1 

5.1 

5.1 

9.7 

6.2 

往復はがき横 

137.8 

184.2 

5.1 

5.1 

9.7 

6.2 
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口□パティ]ダイア□グボックスで詳細設定を行う 

[プ□パティ]ダイア□グボックスで設定できる項目じついて、をプ□パティシートごとに説 
明します。詳細は各プ□パティシート上のそれぞれの項目の上でちクリックすることじより表 
示されるヘルプでも説明されています。 


各プ□パティシートを開くじは、開きたい項目のタブをクリックします。 

また、各プ□パティシート共通に使用されている3つのボタンじはじ(下のような機能がありま 
す。 

タブ 



生 1$ 险ち L ボート」詳細記定_色の宮理-セキュリティげバイスの設定 


InEC Multiimpact 700 XA 


巧所む i _ 

〕ブントに )： I 

モデル(か NEC Multiimpact 700 XA 

诚能 

を:はい 利用巧おな用巧： 

面あ:いいえ 
ホチキス止め:いいえ 
速度2 ppm 
最音裝な度:1如 dpi 


[ 


印刷設定の… 


] I テストページのか刷の) 


すべての設をを有効にし、 
設定を終了します。 


][ キザル j [ 通巧姐） 4 


現在開いているプロパ 
ティシート内の設定に変 
更します。 


すべての設をを無効に 
し、変更(前の状態で設 
をを終了します。 


[全般]シー I 


NEC Multiimpact 700 XA のブ日バテイ 


I 其を[ポート II お M 結」 r をの管理]「たキュリティけ] S イスの設定 L 


片兰 iNEC Multiimpact 700 XA 


巧所が： 
コタントに)： 


モデル (0: りに Multiimpact 700 XA 

mt - 

を:はい 利用可能な用紙： 

面面:いいえ 
ホチキス止め:いいえ 
浸唐2 ppm 
最高酷な度:1如 dpi 


巧刷設定の… I [テストページの日!刷の] 


キヤシもレ I [ 通巧曲 I 


嗎所]や[コメント]じは巧刷の際の参照 
となる情報を登録しておくことができます。 
また、プリンターの持つ機能の一覧や印刷設 
定ダイア□グボックスの表示、テストページ 
の巧刷などもできます。 


<プリンタどフ V バ 
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[共有]シート 



プリンターをネツトワーク上の「共有プリン 
夕」として使用する際にこのシートで設定し 
ます。「共有プリンタじ設定する」 （41 ペー 
ジ）で詳しい手順を説明しています。 


[ポート]シート 



プリンターとコンピューターの接続ちま（パ 
ラレルポートや USB、 ネットワーク）を変更 
した際など【ここのシートで接続先（ポート） 
の指定をします。 「E 口刷先の変更」 （38 ペー 
ジ）で詳しい手順を説明しています。 


1エック ■ 


PrinterSi 旨 nalStation を使用すな場 
合は[双方向サポートを有効にする] 
を選択してください。 
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[詳細設定]シート 




UI ぶち L ポ-卜]詳細設定がュリティ I [巧りス〇«®」 


@寶(ホ賄巧贈 k) 
〇 邸が扭 

语ホ jil 位が： fi ~ 


[邮 


言 I 巧了 I 脚 


~T] 




ドライバ姐： [ nEC Multiimpact 700XA 


つ 0 斤しいドライバ牌)… I 


® En 刷ドキュタントをスプ-ルし、プ□ヴラムの巧届拠巧を亩谢こ行う域 
〇 全パ-ジ分のデ-夕をスプ—ルしてから、印刷デ-夕をプリン功;;送るの 
© すぐ’(却后げ’-夕をプリンタじさるの 
〇 プリン》にを觀顺デ-夕ををる⑩ 

□ 一をしないドキュイントが呆留する(ぶ 
回 スプ-ルされたドキュイントをを视间刷する歧 
□En 刷なドキュメントを巧すの 
囚 詳細な巧刷機能をちかじする© 


標準の設ミの''' 〕 I ブリントブ□セツサ(が..'] I 区切りぺ-ジ風.' I 


[ 


1 [ キャン tz ル I 1 を用(さ） 


通常ご使用じなっている上では設定の変更 
は必要ありません。特に説明のない限り、初 
期状態の設定でご利用<ださい。 


[色の管理]シート 


NEC Multiimpact 700XA のブ日バテイ 


J 其ち L ポ—卜] I 詳細設定]をのを巧 1 セキュリティ」 I デバイスの設定！ 


プリンタ巧巧ぴ]ント□-ルされます。 

@圓瓣赢 S 難程から最も適切ねヵラ-プロフ 
〇 キ麵：胃^^す^バイスの化力が 
巧定のカラ-プ□ファイル くねし〉 

このプリンタじ現な M 注なけられているカラーブ□ファイルが： 


肖I脱が 


[ 0K I [ キャ处ル 


通常ご使用じなっている上では設定の変更 
は必要ありません。 


<プリンタどフ V バ 
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巧刷 

ブリンタの若巧 
ドキュブントのを巧 
巧巧なアクたス許巧 


I 全胶 II 兴ち II ボート II 詳細設定11色の宫巧 I セキュリティ I デバイスの設定 I _^ 


ジループをまたはユーザーを(が: 


6? CREATOR OWNER 



巧 Everyone 
巧 Power Users 




1 胤 D 必' ' 1 

1 刖除粗 1 

Administrators のアク t ス許巧を） 

許可 

巧ま 


[セキュリティ]シート 


通常ご使用じなっている上では設定の変更 
は必要ありません。 

Windows XP Home Edition の場合、表示さ 
れません。 

Windows XP Professional の場合、設定に 
よって表示されないことがあります。 


=が重要= 

変更の内容によっては印刷の権限を失 
うことなどびあります。変更する前に 
システム管理者にお問い合わせの上、 
設定してください。 


[ 0K I [ キ似 t ル I ，を用(が 


[デバイスの設定]シート 



このプ□パティシートはデバイスの設定に 
関するじ(下の設定を行います。 


このプ□ノくティシートでちク U ックす 
ると、左の画面を表示します。 

• 変更したオプションを元に戻す 
変更した設定をプ□パティシー 
卜を開いたとさの状態に戻しま 
す。 

• バージョン情報 

プ U ンタドライバのノ（ージョン 
に関する情報を表示します。 


□ 目 N 


囚囚囚一 
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3 曼お化方;'去と用化の割り当て 


-トガイド化余白の : M 

匯トフィ-巧: 巧胤,むい 

■トフィーさ’化余白の: 巧巧しない 
7 rr ノトトラウ々: 巧巧しむい 
フむトトラウタな白の: ほ用しない 
リアトラウタ: 详用しむい 
リアトラウタ徐白の: ほ用しない 


給紙方法と用紙の割り当て 

Mul 川 mpact がサポートしている給紙ちまか 
ら、使用するものを選択します。 

ツリービューの中の給紙ちまの1つをクリッ 
クすると給紙ちまじ割り当てる用紙が表示 
されます （ Multiimpact でサポートする用紙 
サイズじついては54ぺージを参照してくだ 
さい）。給紙ちまじ割り当てる用紙を選択し 
ます。 


. エック . 


給紙方法として[自動選択]を選択したとさに、[給紙方法と用紙の割り当て]の設 
定び有効となります。設定方法については、目4ページを参照してください。 
オプションの[シートフィーダ]や [U アトラクタ]等は、[インス!-ール可能な才 
プシヨン]において使用するオプションを[あり]に設定した場合に有効となりま 
す。 


3立)インストル巧能ねオプション 


ま字]-ドまの遇折 


瓜19卵年版 


漢字コード表の選択 

漢字コード表の選択を設定します。 

• JIS 1978 年版 

JIS 1 978年版漢字〕ード表で巧刷します。 

• J IS 1990年版 

JIS 1 990年版漢字〕ード表で巧刷します。 


<プリンタどフ V バ 
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給紙方法と用紙の割り当てについて 

給紙ちまと用紙の割り当てにより、給紙ちまを自動選択する場合はじ(下のようじ設定します。 


〇 [プ□パティ]ダイア□グボックスを開く。 


[プ□パティ]ダイア□グボックスの開き方については、44ページの「[スタート]ボタンを 
使って呼び化す」をご覧<ださい。 


〇 [デバイスの設定]シートで[給紙ち法 
と用紙の割り当て]を設定し、 [0 K ] 
をクリックする。 


. エック . 


同じ用紙サイズを複数の給紙方法に割 
り当てた場合は、上のちに表示されて 
いる給紙方法び選択されます。 



0 [巧刷設定]ダイア□グボックスを開く。 

闻刷設定]ダイア□グボックスの開き方については、44ページの「ヴ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを開く」をご覧ください。 

〇 [用紙/品質]シートで給紙方法から 
[自動選択]を選択する。 

—チェック- 


[自動選択]似外の給紙ち法を選択し 
た場合は、[給紙方法と用紙の割り当 
て]の設定にかかわらず、ここで選択 
した給紙方法で印刷び行われます。 
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0 [詳細オプション]ダイア□グボックス 
を開き、使用する用紙サイズを選択し、 
[0 K ] をクリックする。 

手順2でこの用紙サイズを割り当てた給紙 
方法が自動選択されまず。 

—チェック- 

ここで、[給紙方法と用紙の割り当て] 

で設定した用紙サイズ外の用紙を選 
択した場合は、[給紙方法と用紙の割 
り当て]で一番上に表示されている給 
紙方法び選択されます。 



〇 [0 K ] をクリックする。 


<プリンタどフ V バ 
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O [プリンタと FAX ] フォルダまたは[プ 
リンタ]フォルダを開く。 

詳しくは「プリンターフォルダーを表示 
するには」 （ vii ページ）を参照してくださ 
い。 


[ファイル]メニューの[サーバーのプ 
□パティ]をクリックし、[プリント 
サーバーのプ□パティ]ダイア□グ 
ボックスを開く。 



0 [用紙]シートにおいて[新しい用紙を 
作成する]をチェックする。 

〇 [用紙名]に用紙の名前を設定する。 

—チェック- 

すでに登録されている用紙と同じ名前 
を設定することはでさません。 


: -h I ド y"i tall お 


I 田 iS K- 卜 , 
巧峭 W 


6 

み 


淵说 


ィ円 U/ 欄ち rt が n の 

因々 M 巧了3な u しぶ< な K けんミ化防 
曲麻肺] 4W のし TX 阿I、 

巧が JKIF1 擇化 I 

•の ©トトル t が i 〇千-ド Jf ンド3の 

吊出サ1.て' 曲 

がか . 面の : m : 扫じ cote" 上 。 -noorni 

K5( 出 .WJHcm I ち ® '®Dte— [ 了の iDDOcm 


唾 


ユーザー定義用紙サイズの登録 

次の手順でユーザー定義用紙サイズを登録します。 
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0 [単位]を指定して[用紙サイズ]と 
[余白]を設定する。 

—チェック- 


すでに登録されている用紙と同 
じ名前を設定することはでさま 
せん。 

登録することびでさるサイズ 
は、「用紙サイズについて」 

(己4ページ）を参照してくださ 
い。 


〇 [用紙の保ち]をクリックする。 

〇 [用紙]一覧に新しい用紙が表示された 
ことを確認する。 



<プリンタどフ V バ 
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正し < 設定でをないとまは 

プリンタドライバが正しく設定できないときは、じ(下の表を参照して処置を行ってください。 


症状 

原因と処置方法 

プリンタドライバの設定 
ができない 

プリンタに対するユーザー権限がありません。 

ーコンピュータの管理者に権限を確認してください。 

プリンタドライバじ使用 
したい用紙サイズが登録 
されていない 

Windows OS およびプリンタドライバが用意した用紙サイズじ(外の用紙 
を使用したい場合は、ユーザー定義サイズを設定することができます。 

ーユーザー定義サイズの設定ちまについては、オンラインマニュアルを 
ご覧ください。 

用紙サイズのユーザー定 
義サイズが設定できない 

ユーザー定義サイズの設定方法については「設定ちま」 （35 ページ）をご 
覧ください。 

給紙方法の設定がうまく 
いなかい 

給紙方まとして[自動選択]を選択している場合、[用紙サイズ]または 
[給紙方法と用紙の割り当て]の設定が正しく行われていない可能性があ 

U ます。 

ーオンラインマニュアルの「給紙方まと用紙の割り当てについて」をご 
覧ください。 


68 







リトトパネル 


y モートパネルの巧長 

「リモートパネル」とは、 Multiimpact の操作パネルか 
6行う各種設定をご使用のコンピュータの画面上で 
実行できるようじ作成されたソフトウェアです。リ 
モートパネルでは次のようなことができます。 

• プリンタの設定を変更する 
• プリンタの設定を工場出荷時の設定に戻す 

リモートパネルではちのような画面上で容易にプリ 
ンタの設定を変更することができます。 


. エック . 


f MSW3 

■"う: 


a •に靈血な 

巧阻!。ぶちみ:‘ 

([ leiEKDBti 甘 

1 か卜 

1。 

か B 田■の"№1の 

L? __ 

田 

卜すいけが.た',1卜 U 

ホ J 生 

ん HX-hi 


©古 W 山 〇0防の 


リモートパネルをご使用になる際のま意事項 

機種ごとに専用の U モートパネルび用意されています。他のプ U ンタに対して使用しな 
いでください。 U モートパネルを異なるプ U ンタに対して使用すると、プ U ンタの設定 
び正しく行われず、正しく印刷でさなくなる場合びあります。 


<リ T トパネル 
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リモートパネルのインス I ル 

お使いのコンピュータでリモートパネルをご使用になる場合、コンピュータにリモートパネル 
をインストールしてください。ここではリモートパネルのインストールちまを Multiimpact 
700XA の場合を例にあげて説明しています。 「Multiimpact 700XAJ をお使いの機種に読み替 
えてください。 


• 他のユーヴーびお使いのコンピュータに□クインしている場合、 U モートパネルの 
インストールは行えません。各ユーヴーに切り替えて□グオフしてからインストー 
ルを行ってください。 

• U モートパネルをインストールする場合は、実施者び「コンピュータの管理者」で 
ある必要びあります。 

• U モートパネルをインス!-ールする前に、プ U ンタドライバをインス!-ールしてく 
ださい。 

• Multiimpact プ U ンタソフトウェア CD-R 日 M は、 CD-R 日 M をドライブにセットす 
るだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD-R 日 M 内の MISETUP.EXE を実行して 
<ださい。 


〇 

e 


プリンタソフトウエア CD-ROM をドライブにセツトする。 

[Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア]ダイア□グボックスが起動します。 


[Multiimpact 700XA] を選択し、 
[0K] をクリックする。 

インストールする機種を選択してくださ 
い。 



で巧して<ださぃ- 


次 h 


0 [プリンタソフトウェア]ボタンをク 
リックする。 
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O [リモートパネル]ボタンをクリックす 
る。 



ブリン勾 ドライバ 
巧—いなル 
PnnterSi 阿 I 


レ 杉 

|1旧わ化 n 


な 


房る 


Win お yvs 上からブリシタ本体のお定が 
できる r IJ モートバネ J h めインストールを 
行います， 


. エック . 


Multiimpact プ U ンタドライバびインス I ル 
されていない場合、ちのメッセージび表示され 
インス I -ーラび終了します。 




巧:;**?1=^,用インかづん Jt 柏に.I巧-トバ丰ル古むかづん口;巧い 


0インストール巧のフォルダを指定し、 
[0K] をクリックする。 

[インス!^ール先のフォルダ]の初期設定 
は、お使いの機種によって異なりまず。 

U 下を参照して < ださい。 


NEC Multilr 
す。 

インスト ー JL 


Multiimpact 700XA.700JA リモーい讯レのインストールを巧いま 
■ルホをおちしてくださし、。 

インストール先のフオルタ‘ 


「C: が rogram File が RP for M 口邮 XA JA 


1 


OK^O I キャンセル(が I 


. エック . 


ちの画面び表示された場合は[はい]をク U ッ 
クしてください。フオルダび作成されます。 


700 XA 700 JA リモートバネル 


,\ おちされたフォルタ’ 

/TV C：¥Program Files 
^ はありません。 


は難概 mni 的 

フォルダを巧ぶしてらよろしいですか？ 


r 臘 …、 


いいえ(が I 


<リ T トパネル 


71 














































かイ 本，トト。 


I ち!ァ化サ IJ 
赶ザ-ム 
I ち スタートアッブ 


0 [0K] をクリックする。 


〇 [0K] をクリックする。 


〇リモートパネルのヘルプを表示する場 
含は[はい]を、表术しない場含は 
[いいえ]をクリックする。 


[スタート]メニューの[すべてのプ□グ 
ラム]または[プ□グラム]にリモート 
パネルが登録されていればインストール 
完了です。 



今才く"に NEC Multiimpact 700 XA .700 JA リモートバネルのヘルプをま示しますか？ 


はい狂） いいえ(が 



の I □ヴオフが 画が 了オプション ( 山 


すぺてのブ□クラム(の 


N 防 Multiimpact 700XA 700JA リモートパネル ► 


I り Impact 700 XA —700 JA リモートバネル 


- 参％ 因货 
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リモートパネルの削除（アンインストール） 

ここではリモートパネルの削除（アンインストール）ちまを Mul 川 mpact 700 XA の場合を例 
にあげて説明しています。 「 Mul 川 mpact 700 XA 」 をお使いの機種に読み替えてください。 

次の手順で削除（アンインストール）を行ってください。 


• 他のユーヴーびお使いのコンピュータに□クインしている場合、 U モートパネルの 
削除（アンインストール）は行えません。各ユーヴーに切り替えて□グオフしてか 
ら削除（アンインス!-ール）を行ってください。 

• U モートパネルを削除（アンインストール）する場合は、実施者び「コンピュータ 
の管理者」である必要びあります。 


〇 [コント□ールパネル]フォルダを開く。 

Windows XP/Server 2003の場合、[コント□—ルパネル]フォルダは、[スタート ]から 
[コント□-ルパネル]をクリックずると開きます。 

Windows XP/Server 2003外の OS の場合、[コント□-ルパネル]フォルダは、[スタート] 
か6 [設定]一[コント□ールパネル]をクリックすると開きます。 

0 [プ□グラムの追加と削除]をクリック 
する。 （Windows XP/Server 2003の 
場含） 


r ん I I 巧 > コ 二— ル ホル > Th ■て: 巧コシトコ， I レパ丰，じ■巨 ► 
コァィ JIXS の: EJ 6 地 I ッづの 〜レブ Oil 
コンゴユーターて坂 SsWi 一？サ 


[プ□グラムと機能]をダフルクリック 
する。 （Windows Vista/7/Ser\/er 
2008の場含） 


¢9 J，’d 



一 -阿', 


I ピ みみ A 

- k 

I ! 

-I ™ 

麵が讀 み 


ホ；巧 


棄 i vij 



度 r 夕 f 适 
^無ぶ 


如 分が 
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Windows XP 、 Windows Server 2003 
の場合はちの画面が表示されます。 

①[プ□グラムの変更と削陈]をク 
リ、ソク しまず。 

③ 「NEC Multiimpact 700 XA リモー 
トパネル」 を選択し、[変更と削 
除]または[変更/削除]をク 
リ、ソク します。 



• Windows Vista 、 Windows 7、 

Windows Server 2008 の場合はちの画 
面が表示されます。 



①[インストールと削除]タブをク 
リックして「インス!-ールと削 
除」シートを表示しまず。 

⑨ 「NEC Multiimpact 700 XA リモー 
トパネル」 を選択し、[追加と削 
除]をクリックします。 



0 [はい]をクリックする。 


〇 [OK] をクリックする。 

アンインストールの完了です。 



ート "ネルの アンインストー 



NEC Multiimpact 700XA_7 邮 JA リモート J 巧ルのアンインストールを巧しほす。 
NEC Multiimpact 700XA.700JA リモート J 巧'ルをアンインストールしてもよろしいで 



[ しル1文(が I 
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ほ用方法 


リモートパネルは、 Multiimpact の操作パネルか6行う各種設定をご使用の〕ンピュータの画 
面上で実行できるようじ作成されたソフトウェアです。 

ここでは Mul 川 mpact 700 XAU モートパネルの起動ちま、リモートパネルの使いちじついて 
説明します。本文中の 「Multiimpact 700 XAJ をお使いの機種に読み替えてお使いください。 
リ モー トパネルの設定項目の詳細じついては、リ モー トパネルのヘルプをご覧ください。 


モートパネルの起動 


[リモートパネル]はじ(下の方法で開きます。 

[スタート]の[すべてのプ□グラム]か 
6 、 [NEC Multi-Impact 700 XAiJ モートパ 
ネル]フォルダの [NEC Multiimpact 
700 XAiJ モートパネル]をクリックしま 
す。 


■…1 

Ji> ■?>- 

1^4 ぃ … -5 1 


み . UMOP* ■ パ - け - 

ド ' 卜たい 

« UnKUIPW 化 nsiws 


み 説 

6 州 W p 

广ぶ パ， … 雌 ic 卜 V つ 

HBQEQE 

巧 t トト M 1 

[で 




ちのようなリモートパネルが表示されます。 


’ エック- 


U モート y (ネルの起動時の設定表示 
は、プ U ンタ本体の設定状態にかかわ 
らず、プ U ンタの工場出荷設定の値を 
表 Tin ; します。 


W ルのゴ la'-W AJ 口 M 

y & b ii 


み w た田旧 


*■ け灿3 

— Q J けた 


白か化の1«9£(ぶ 

am 

邸《の11の"正 W 

印南狂が化 EE ) 

-牙ート 

0 

的の 

0 

»1ょ|1か £) 

みドル 

;^间«に？卜な|1; 

@ 占 ai(j； os 田の 

*-'t ぶ旧 


白 ゴシックけが 


田,？!施の J 
ホちぶ化© 
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モートパネルのほい方 


リモートパネルを起動すると次のような[リモートパネル]メインダイア□グボックスが表示 
されます。 


タイトルバ ー 


このアイコンをクリックすると、 
システムメニューを表示します。 


メニューバー 


リ モー トパネルで 
プリンタの設定を 
変更するための3 
つの メニュー 項目 
を表示します。 


ツールバー 

フアイルメニュ ー 
の項目がアイコン 
化されています。 



プロパティシート 

プリンタの設定を 
プロパティシート 
ごとにみ割して表 
习^しま"^。 


ステータスバー 


プリンタの名前とそのプリンタが接続 
されているポート名を表示します。 
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• 元のサイズに戻す 

アイコン化されているリモートパネルをウィンドウ状 
態に戻します。アイコン化されていないときはグレー表 
示されます。 

• 移動 

リモートパネルのウィンドウを移動します。リモートパ 
ネルがアイコン表示されているときは移動できないた 
め、グレー表示されます。 

• サイズ変更 

使用できないためグレー表示されます。 

• 最小化 

リモートパネルをアイコン表示します。すでにアイコン 
表示されているときはグレー表示されます。 

• 最大化 

使用できないためグレー表示されます。 

• 閉じる 

リモートパネルを終了します。 


メ ニューバー 

リ モートパネルでプリンタの設定を変更するための3つのメニュー項目を表示します。 

ファイル 

[ファイル]をクリックすると、リモートパネルで設定した値を書きジ^んだり、工場出荷時の 
設定値に戻して表示させたりすることができます。 


たュ - (M) Aj け (H) 


ぷ 訪ミ 7 ァイル贿売み込みに)... 

Ctrl+O 

y 記ち7ァイルへのまきがみを)... 

Ctrl+S 

色} 記迅直をブリ如送指 M 

Ctrl+W 

M 工場化巧訪走を表示の 

Ctrl+I 

边ブリシウの遇析也)... 

Ctrl+C 

が了姆 

Alt + F 4 


システムメニュー 


NEC Multiimpact 700XA/7I 


百元のサイスに戻す町 
お旣(凹） 

サイス’蛮をを） 

_鼠小化地） 
n 鼠六化蜡 

X 田 b5 に） Alt+F4 
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設定ファイルの読み込み 


この項目をクリックすると[ファイルを開 
く]ダイア□グボックスが表示され、保ちし 
ておいた設定値を使用することができます。 



設定ファイルへの書き込み 


この項目をクリツクするとリモートパネル 
設定ファイルを保をするためのちのダイア 
□ グボ、ソクスが表示されます。 



設定値をプリンタへ送信 

選択されているプリンタじリモートパネルで変更した設定値を書き么むことができます。 

工場出荷設定値を表示 


リモートパネル上の設定値をすべて工場出 
荷設定値に戻して表示することができます。 
このときちのダイア□グボックスが表示さ 
れます。 


このとき[キャンセル]をクリックするとエ 
場出荷設定値には戻さず、メインダイア□グ 
ボックスじ戻ります。 [0 K ] をクリックする 
とちのダイア□グボックスを表示し、工場出 
荷設定値を表示します。 



t \ 現をの設定値は破巧ざれます、 

/1\ エ墙化巧記ち值じ変をしますか？ 

1! 0 K i | じ 辛わかし I 



0K' 


. エック . 


この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示されますび、プ IJ ンタ本体の設定値は 
変更されません。[設定値をプ U ンタに送信]を選択してはじめて設定値は変更されます。 
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プリンタの選択 


リモートパネルで設定変更したいプリンタ 
を選択することができます。ご使用のコン 
ピュータじ複数のプリンタドライバがイン 
ストールされている場合のみ、プリンタを選 
択するためちのダイア □ グボ、ソクスが表示 
されます。 

設定を変更または表示したいプリンタをリ 
ストビュー上で選択します。リストビューに 
はプリンタ名および接続先が表示されます。 



リストヒュー 

[0 K ] をクリックするとリストビュー上で選 
択されているプリンタの設定を表示/設定す 
るリモートパネルが起動します。 


. エック . 


ご使用のコンピュータにプ U ンタドライバび]つしかインス I -ールされていない場合は、 
[プ U ンタの選択]はグレー表示され、選択でさません。 


終了 

リモートパネルを終了することができます。 

メニ ユー 

リ モートパネルで設定変更したい項目を選択することができます。 


7アイルの 


AJ レプお） 


ぷ Q 


白旣 f 立虽 
巧紙厚 i 同. 


% 欄お遇巧 (K) 

回 }巧ぅ'.-を\樹公 
一 开リスイッチ 1(1) 
ク ゴモリスイツチ20 
ー ゴモリスイツチ3を) 
ク 开リスイッチ4(お 


加 I+K 
加 I+P 
加 1+1 
加 1+2 
加 1+3 
加 1+4 


設定変更したい項目を選択します。設定項目 
の詳細じついては、ユーザーズマニュアルま 
たはリモートパネルのヘルプをご覧くださ 
い。 


ヘルプ 

ヘルプをクリックすると、リモートパネルのヘルプやバージョン情報を表示することができます。 


7 アイル(りたユ-(邮 


ぷ呂画曲‘ 

F 1 

1 0 MSW 1 II 

バ-ジョン芭卽地... 


ヘルプ目次 

リモートパネルのヘルプを表示します。 
バージョン情報 

リモートパネルのパ'-ジョン情報を表示します。 
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ツー ルバー 


按 


[設定ファイルの読み込み]ボタン 

このボタンをクリックすると[ファイルを開く]ダイア□グボックスが表示さ 
れ、保ちしておいた設定值を使用することができます。 


• [設定ファイルへの書き込み]ボタン 

このボタンをクリックするとリモートパネル設定ファイルを保ちするための 
ダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 


を 


[設定値をプリンタへ送信]ボタン 

このボタンをクリックするとプリンタにリモートパネルで変更した設定值を 
書きジ^むことができます。 


幽 1 


[工場出荷設定を表示]ボタン 

リモートパネル上の設定値をすべて工場出荷設定値に戻して表示することが 
できます。このとき次のダイア □ グボ、ソクスが表示されます。 



このとき[キャンセル]を選択すると工場出荷設定値には戻さず、メインダイ 
ア□グボックスじ戻ります。 

[0 K ] を選択すると次のダイア□グボックスを表示し、工場出荷設定値を表示 
します。 



. エック . 


この項目を選択すると工場出荷設定値に戻して表示されますび、プ U ンタ本体の設定値 
は変更されません。[設定値をプ U ンタに送信]を選択してはじめて設定値は変更されま 
す。 
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[プリンタの選択]ボタン 

このボタンをクリ、ソクするとリモートパネルで設定変更したいプリンタを選 
択することができます。ご使用の〕ンピユータじ複数の Multiimpact 700 XA 
プリンタドライバがインストールされている場合のみ、プリンタを選択するた 
め次のダイア □ グボ、ソクスが表示されます。設定または表示したいプリンタを 
リストビュー上で選択します。リストビューじはプリンタ名および接続先が表 
示されます。 


ブ U ン》ぞ遥巧してください C 


ブリンタる 巧情ホ 

NEC Multilmoact 700 JA _ USB 001 


OK I 


[_ キ*ンセル J 


リストビ I 


[0 K ] をクリ、ソクするとリストビュー上で選択されているプリンタの設定を表 
示/設定するリモートパネルが起動します。 

■ チェック- 

ご使用のコンピュータにプ U ンタドライバび]つしかインス I -ールされていない場合は、 

[プ U ンタの選択]はグレー表示され、選択でさません。 


プ□パテイシート 

プリンタの設定をプ□パティシートごとに分割して表示します。 


タブ 

I 


NEC Multiimpact 700 XA /700 JA リモートバネル 


ニュー(凹）へルプお） 


曰 回 因 


設定項目の詳細については、ユーザーズ 
マニュアルまたはリモートパネルのへ 
ルプをご覧ください。 


麻 MS 、 


な Q む ib 过 


I# MSW 3 I I# MSW 4 


3—卜 


薄 細 i 桃巧 I 田 バラィ-夕設ミ 

自助位虽補正の調装(ぶ 
巧巧厚調堅の設定边） 

EP 刷圧做前涅(邑） 

印刷位置の微調整化） 

縮小印刷が 


I# MSW 5 
' MSW 1 


浦小なし 


シートガイド用化 t ット位舌 
©左端が 〇自かの 


巧写力涅巧に） I 情お 
ま巧进巧を） 


3 


ま巧透巧 
が月朗 f ホ(巧 


1ま式0 




〇 ゴシック巧を） I まが0の設ミ屯 ).. . I 


プリシクる： N 防 Multiimpact 700XA 


<リ T トパネル 
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設定をち手順 


リモートパネルを使った設定変更は^ソ下の手順で行います。 


〇設定を変えたいプリンタかどうか確認 
する。 

ステータスバーのプリンタをプリンタ名 
で確認してください。もし希望のプリン 
夕でない場合はツールバーの[プリンタ 
の選択]ボタンをクリックずるか[ファ 
イル]メニューか6 [プリンタの選択] 
を選んで変更しまず。 


. エック- 


プ U ンタの変更はプ U ンタび複数ある 
場合のみ可能です。 



0希望の設定項目のあるタブをクリック 
する。 

希望ずるプ□パティシートを選択し、設 
定項目を表示させてください。 



0プ□パティシートで設定を変更する。 

設定項目の詳細については、ユーザーズマニュアルまたはリモートパネルのヘルプをご覧くだ 
さい。 
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O 変更した設定内容をプリンタに書き込 
む。 

ツールバーの [設定値をプリンタへ送信] 
ボタンをクリックするか[ファイル]メ 
ニューか6 [設定値をプリンタへ送信] 

を選択しまず。 


0 [ファイル]メニューから[終了]を選 
択し、リモートパネルを終了する。 

これでリモートパネルの設定変更は終了 
です。 


fcg 画 1 ィこユ-(凹）ヘルプ(ぶ 

な 試ちファイルの1売み込みり)… 

Q 設定ファイルへのまき这みを)… 

Ctrl+0 

Ctrl+S 

エ巧化巧設ミをまをの 

站プリンタの還巧(岛 .. 

Ctrl+C 

が了が 

Alt+F4 

画 ■ ィこュ-地）ヘルプお） 

な 設定ファイルの読み込み (QL 
口 記ちファイルへのまき込み径)… 

Ctrl+0 

Ctrl+S 

エ親£雨淀をま示の 

Ctrl+W 

Ctrl+I 

註プリンタの遇巧(岛 .. 

Ctrl+C 





. エック . 


U モートパネルは、対応機種のプ U ンタドライバびインス I -ールされていない場合、 
起動でさません。対応機種のプ U ンタドライバをインス!-ールしてから、再度 U 
モートノ くネルを起動してください。 

U モートパネルから設定値を送信する場合、接続先を確認し、正しい接続先になっ 
ていることを確認してから送信してください。また、コンピュータと送信先プ U ン 
夕び正しく接続されていることを確認し、誤って他のプ U ンタに送信しないように 
を意してください。 


<リ T トパネル 
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正しく動作しないとをは 

リモートパネルが正しく動作しないときは、じ(下の表を参照して処置を行ってください。 


症状 

原因と処置方法 

リモートパネルが起動し 
ない 

プリンタフォルダに必要なプリンタドライノ、(が登録されていません。 

ープリンタドライバをインストールしてください。 

プリンタに対するユーザー権限がありません。 

ーコンピュータの管理者に権限を確認してください。 

リモートパネルでプリン 
夕への設定ができない 

プリンタに対するユーザー権限がありません。 

ーコンピュータの管理者に権限を確認してください。 

プリンタの[印刷巧]スイ、ソチが押されていません。（ディセレクト状態） 

ーセレクトが態でないとプリンタの設定ができません。[印刷巧]スイ、ソ 
チを押してください。 

プリンタが印刷中です。 

- 印!刷中の場合はプリンタに設定できません。印刷終了をお待ちくださ 
い。 
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PrinterSignalStation 


PrinterSignalStation の 4 ま長 

PrinterSignalS ね tion とは、プリンタの状態を〕ンピュータ上から監視するためのユーティリ 
ティソフトウェアです。容易な操作で□一カルプリンタやネットワークプリンタの状態を確認 
することができます。 

PrinterSignalS ね tion (こは、次のような特長があります。 

• プリンタの状態変化に対する反応が速い 

• Windows OS に対する負荷が軽い 

• すべての監視プリンタの状態を一覧表示可能 

• ユーティリティからプリンタフォルダを呼び出し可能 

• ユー ティリティからリ モー トパネルを呼び出し可能*1 
• ターミナルサービス環境で動作巧能 

• 公開インタフェースを使用することじより、プリンタ装置の状態変化を取得するユー 
ザアプリケーシヨンを作成巧能 

PrinterSignalS ね tion では、次のようなことができます。 

• プリンタの巧刷完了やエラー発生を、夕 
スクトレイのバルーン表示でお知らせし 
ます。 


*1 別途、リモートパネルのインストールが'必要です。 



prln-terslgnals-tution 
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プリンタの詳細な状態をダイア □ グボッ 
クスで確認できます。 



PrinterSignalS ね tion を正しく動作させるには、次のいずれかが必要となります。それ L ソ外で 
は正しく動作しない場合があります。 

• LAN ボード （ PR - NP -16*^)、 LAN アダプタ ( PR - NP -17) 


• USB プリンタケーブル （ PR - NP - U 01) 

• プリンタケーブル （ PC - CA 205、 PC - PRCA -01) 


• 上記しソ外の LAN ボードおよび US 目プ U ンタケーブル、プ U ンタ切替器、プ U ンタ共 
有器、およびプ U ンタバッファなどを接続した場合は、 PrinterSi 旨 nalStation は正 
しく動作しない場合びあります。 

• PrinterSi 旨 nalStation をご使用になる際は、 PrinterSi 旨 nalStation に対応したプ 
U ンタドライバを先にインス!-ールしておく必要びあります。プ U ンタドライバの 
インス!ルは、「プ IJ ンタドライバ」 （1 ページ）を参照してください。 

プ U ンタを監視するには、プ U ンタのプ□パティの[ポート]シートの[印刷する 
ホ°_卜]で、 LPT ポ_卜、 US 目ポ_卜、 Standard TCP/IP Port または NEC Print 
Server Po けを選択する必要びあります。ネットワーク共有プ U ンタを監視するに 
は、 PrinterSi 旨 nalStation をサーバコンピュータとクライアントコンピュータの両 
ちにインスI-ールしてください。 


Multiimpact 700XAN/700JAN は標準で相当品を内蔵しています。 
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Prin お rSignalStation に関するミ主意事頃 

ここでは、 PrinterSignalS ね tion を正常に機能させるためのを意事項について説明します。 


PrinterSignalStation を動作させる前に 


PrinterSignalS ね tion を動作させる前に、 L ソ下の項目を確認してください。 

• PrinterSignalS ね tion を正しく動作させるためじは、プリンタのプ□パティの[ポー 
卜]シートで[双ち向サポートを有効じする]をチェックし、プリンタとの双ち向通 
信機能を有効じする必要があります。 

• コンピュータ本体とプリンタの接続で、 NEC 指定じ(外のプリンタケーブルやプリンタ 
インタフェース変換アダプタまたはプリンタバッファ、プリンタ切替器、プリンタ共 
有器、プリンタセレクタなどを使用している環境では、 PrinterSignalS ね tion は正し 
く動作しない場合があります。 

• PrinterSignalS ね tion は、□—カルプリンタに対してもネットワーク上の共有プリン 
夕じ対しても使用できます。ただし、ネットワーク上の共有プリンタで使用される場 
合、 PrinterSignalS ね tion ソフトウ: l アおよび PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタ 
ドライバが、サーバ、クライアント両者にインストールされている必要があります。 

• PrinterSignalS ね tion は、プリンタプールをサポートしていません。プリンタのプロ 
パティの[ポート]シートの[プリンタプールを有効にする]がチェックされている 
場合は、 PrinterSignalS ね tion はプリンタの状態を正しく表示できません。チェック 
を外してご使用ください。 

• PrinterSignalS ね tion とプリンタポートを直接アクセスしてプリンタの状態を監視す 
るユーティリティを同時に使用すると、 PrinterSignalS ね tion が正しく動作しない場 
合があります。このような場合は、お使いのユーティリティに応じてプリンタの監視 
を行わないようじ設定してください。 


PrinterSignalStation の制限事頃 


—部〕ンピュータのパラレルポートの設定（例： ECP モード）によっては、 PrinterSignalStation 
の動作および巧刷に不具合が生じる場合があります。このような場合は、お使いのコンピュー 
夕の取扱説明書を参照し、パラレルポートの設定を変更していただくことにより、 
PrinterSignalS ね tion が正常に動作できるようになる場合があります。 
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転送データ量に応じて課金されるネットワーク居境についてのごを意 


転送データ量に応じて課金される従量課金制のネットワークを経由して PrinterSignalS ね tion 
を使用している場合に、 PrinterSignalS ね tion の双ち向通信によってデータ転送が発生し、課 
金されることがあります。考慮すべきネットワーク環境の例として、じ(下のケースがあります。 

• ネットワークプリンタが、公衆回線を経由した別のネットワーク上じを在する場合 

• プリントサーバ、 DNS サーバ、 WINS サーバが公衆回線を経由した別のネットワーク 
上じを在する場合 

• □一カルネ、ソトワークの通信自体が従量課金ネットワークの場合 

これらを避けたい場合は、じ(下のようじ設定してください。 

• プリンタのプ□パティの[ポート]シートの[双ち向サポートを有効にする]の 
チェックを外して、 PrinterSignalS ね tion の双ち向通信機能を無効にしてください。 

• PrinterSignalS ね tion の[環境設定]ダイア□グボックスを開き、[監視するプリン 
夕の選択]シートにおいて、課金されるネットワークじ接続しているプリンタの 
チェックを外し、 PrinterSignalS ね tion の監視対象から外してください。 
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PrinterSignalStation のインストール 

ここでは、 PrinterSignalS ね tion をインストールしてからプリンタが使えるようじなるまでの 
方法じついて説明します。 


インストールするとをのを意事頃 


• 他のユーヴーびお使いのコンピュータに□クインしている場合、 

PrinterSi 旨 nalStation のインストールは行えません。备ユーヴーに切り替えて□グ 
オフしてからインス I -ールを行ってください。 

• PrinterSi 旨 nalStation をインストールする場合は、実施者び「コンピュータの管理 
者」である必要びあります。 

• インス I ルを始める前に、 Mul 川 mpact に添付のプ IJ ンタソフトウエア CD-ROM 
を用意します。 

• インス!-ールする前に、プ U ンタドライバをインス!-ールしてください。 


ここでは PrinterSignalS ね tion のインストールちまを Mul 川 mpact 700 XA の場合を例にあげ 
て説明します。 「 Mul 川 mpact 700 XAJ をお使いの機種に読み替えてください。インストール 
ちまの画面や説明文はお客様がご使用のコンピュータじよっては表現などが異なる場合があ 
ります。 

次の手順でインストールを行います。 

—チェック- 

Multiimpact に添付のプ IJ ンタソフトウェア CD-R 日 M は、 CD-R 日 M をドライブにセッ 
卜するだけで自動的にメニュープ□グラムを起動させる機能を持っています。自動的に 
メニュープ□グラムび起動しない場合は、 CD-R 日 M 内の MISETUP.EXE を実行してく 
ださい。 
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O プリンタソフトウエア CD - ROM をドライブにセツトする。 

[ Multiimpact シリーズプリンタソフトウェア]ダイア□グボックスが起動しまず。 


0 [Multiimpact 700 XA ] を選択し、 
[ OK ] をクリックする。 

インストールする機種を選択してくださ 
い。 



ブリン5を a 朽して化さい。 


次へ 


0 [プリンタソフトウェア]ボタンをク 
リックする。 


0 [ PrinterSigna に tation ] ボタンをク 
リックする。 


0ちの画面が表示された場合は、[はい] 
をクリックする。 

表示されなかった場合は、手順6へ進んで 
ください。 



ESMSIgIJESS シ U - ズ 

ブリン9 ドライバ 
巧—いな化 


PHnterSi の a にわ tion 、 

房る 

ブ J!/ さの巧越臣視をけ^ 


「 PrinterSiignalStHtion 」 めインストール 

を行います。 
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0 [次へ]をクリックする。 



〇ちの画面が表示された場合は、[次へ] 
をクリックする。 

表示されなかった場合は、手順8へ進んで 
ください。 

インスI -- ル先の初期設定は Windows の 
起動ドライブの「¥ Program 円 les¥ 
PrinterSigna に tation」 です。 




W 巧む Jh - がるつか巧くが、 


が>か-|/^. 

G.,PiWWm F^¥Prnlp^ru|ISl4liai 


インストール先を変更したい場合は、[変 
更]をクリックして、インストール先を 

言 k もし—し\ブし cf し、 


〇 [インストール]をクリックする。 


インストル先のフォルタち遇巧してください。 
仍化)： 


フォルダ⑩： 


Id む Program Files 

へ 

曲 Q Common Files 


む ComPlus Applications 


田 包 Internet Explorer 

— 

白 Messenger 


困 む microsoft frontpage 


迈 Movie Maker 

V 


G 0 K I 〔 キヤ Mz ル 


O^Hi*«hD*T 

か卜1卿が wum 々は* 

[わル-|«^化<てわホ-巧而^して巧わ、 

';^ JifS ¥ MEKfl 3 W ? W * Slit ' 防.田《刊々す。。,パ'-け化け化リ' 片^几]«4巧*レ 
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O [完了]をクリックする。 

インス!-ールが完了し、 
PrinterSignalStation が起動します。 



インストールをのを意事巧 


• [環境設定]の変更には Administrators 権限が必要です。 Windows 7、 Vis ね、 

Server 2008でユーザーアカウント制御が有効な場合、次の設定を行う必要がありま 
す。 


① Administrators 権限で□グインず 
る 0 

② [スタートメニュー]-[すべて 
のプ□グラム]一 
[PrinterSignalStatiom — 
[PrinterSigna に tation] をちク 
リックし、[プ□パティ]を選択 
する。 

③ プ□パティの[互換性]タブを開き、 
[特権レベル]グループの[管理者と 
してこのプ□グラムを実行ずる]を 
チェックする。 



• Windows 開始時に下記のポップ 
アップが表示され、 

PrinterSignalS ね tion の実行がブ 
□ックされる場合があります。 

この場合はタスクトレイをクリック 
し、プ□グラムの実行を許巧してく 
ださい。 


A スタートアリブブロヴラ山め一 ® け Widows でブ □ リウさたていま午 * 
Wlndawi; 。 6 誦 : こ， JISC ： 。たス巧可ホ占 * B ブ □ ヴつ占はプ日が。さ〇て 
LIST. ブ D ロクさ打忙 7 〇ヴラムを gS すをにはで ' リ W クレて < でさい . 


ブむヴ。なたス与ート P , ブブりヴ5山口た I な度*!。 i _ 

ブ甘プ甘ヴ5ムの116お}« ,ザ奸 
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PrinterSigna 旧 tatiori の削除（アンインスト - ル ) 

ここでは PrinterSignalS ね tion の削除ちまを説明します。 


PrinterSignalStation を削除ずる前 I 


PrinterSignalS ね tion を削除する前に L ソ下の項目を確認してください。 


• 他のユーヴーびお使いのコンピュータに□グオンしている場合、 

PrinterSi 旨 nalStation のアンインストールは行えません。各ユーヴーに切り替えて 
□グオフしてからアンインス!-ールを行ってください。 

• PrinterSi 旨 nalStation をアンインストールする場合は、実施者び「コンピュータの 
管理者」である必要びあります。 

• PrinterSi 旨 nalStation のアンインスIルを実行してもプ U ンタドライバはアンイ 
ンスI-ールされません。プ U ンタドライバをアンインスI-ールするとさは各日 S のド 
ライバのアンインスI-ールの項をご覧ください。 


次の手順で PrinterSignalS ね tion の削除（アンインストール）を行います。 

〇 [コント□ールパネル]フォルダを開く。 

0 [プ□グラムの追加と削除]をクリック 
する。 （Windows XP/Server 2003の 
場合） 

[プ□グラムの追加と削除]ダイア□グ 
ボックスが表示されまず。 
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[プ□グラムと機能]をダブルクリック 
する。 （Windows Vista/7/Ser\/er 
2008の場含） 

[プ□グラムと機能]ダイア□グボックス 
が表示されます。 



0 [プ□グラムの変更と削除]で、 

「PrinterSignalStation」 を選択し、 
[変更と削除]または[変更/削除]を 
クリックする。 


〇, か.* H トニ:^-.二一. K. 一.一 > てのコ>卜[-ふ.•み ijps >プニ巧占じ« 



で？け K 

9 IWcvir — q 机！■で 





ちの画面が表示されまず。 


たか？4ブの》 
hbl 田 ihW 他 d 叶わ卜っ1 


が确辑葛ごごか!7卜：1^巧ゎ卜ゎ誦キ》^づ 





〇使用目的に応じてアンインストールち 
法を選択し、[次へ]をクリックする。 

[変更]を選択した場合は、コンポーネン 
卜の追力□と削除を行いまず。手順5へ進ん 
でください。 

[修正]を選択した場合は、コンポーネン 
卜の再 インス! ルを行いまず。手順6へ 
進んでください。 



:りむ。 こ咖け邸尤 咖邮イ巧！， 




かてかむ ( 卜*；•化い HI , H 。 け,. 


[削除]を選択した場合は、すべてのコン 
ポーネントを削除しまず。手順7へ進んで 
ください。 


r か巧1 1 
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0 ちのメッセージボックスが表示された 
ら、[はい]をクリックする。 


〇 [完了]をクリックする。 

PrinterSignalStation の削餘（アンインス 
I-ール）が完了しまず。 


1 InstallShie Id 


遇巧した'パー>从わよリすバての碟能を完全に肖 I 聯しますかつ 


聞い码 Xj [ いいまお） I 
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マイ ネブトワーウ 



ほ用方法 


この章では、 PrinterSignalS ね tion を正常に機能させるためのを意事項、および PrinterSignal 
S ね tion が提供する各機能の設定ちまを説明します。 Multiimpact 700 XA を例に説明していま 
す。本文中の 「 Mul 川 mpact 700 XA 」 をお使いの機種に読み替えてお使いください。 


こアの起動 


PrinterSignalS ね tion は、□—カルプリンタの巧刷、管理に加え、ネットワークで巧刷される 
ち、ネットワークプリンタを管理する方のためじ、さまざまな機能を提供します。 

また、 PrinterSignalS ね tion は一度起動するとタスクトレイに常福するので 、 PrinterSignal 
S ね tion を終了させない限り、再度起動させる必要はありません。 


PrinterSignalS ね tion はインストール後、自動的に起動します。 

再度、 PrinterSignalS ね tion を起動する場合は、[スタート]ボタンから起動します。 


Pr inters ignabtati 


@ □ヴわがが了がシヨン(ぶ 


スタート 

1 


[PrinterSi 呂 nalStation フォルダ ] 



0% 因み 
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タスクトレイアイコン 

PrinterSignalS ね tion は起動後、タスクトレイに常福することじより、次のようなことが可能 
とな U ます。 

• タスクトレイからメニュー画面を容易に開くことができる 

• プリンタドライバの[プ□パティ]や[プリンタフォルダ]などを開くことができる 
• リモートノ K ネルを起動することができる 

* 別途、お使いのプリンタに対応したリモートパネルをインストールするか要があります。 

PrinterSignalS ね tion が提供するこれらの機能により、従来[スタート]ボタンか6行ってい 
た作業を容易に行えるようになります。また、プリンタの状態によってアイコンの表示が変化 
したり、バルーンのポップアップじよってプリンタの状態通知をしますので、プリンタの状態 
監視がタスクトレイでも行えます。 

蟲 參选 bT 


バルーンポップアップ 

PrinterSignalS ね tion は次のようなバルーンポップアップを使用してプリンタの状態を通知 
します。 

また、ポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると[状態]ダイア□グ 
ボ、ソクスを表示することができます（詳しくは105ぺージを参照してください）。 



ノ \'ルーンポツプア、ソプは次の情報を表示します。 
• [プリンタフォルダ]で設定したプリンタ名 
• 巧刷したファイル名（巧刷終了時） 

• プリンタの状態 
• 日付/時刻 
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同時に複数のプリンタを監視している場合は、次のようなバルーンポップアップを使用してプ 
リンタの状態を通知します。 

また、ポップアップされた表示内容によって、バルーンをクリックすると[プリンター覧]ダ 
イア □ グボックスを表示することができます（詳しくは105ページを参照してください）。 



隨数プリンタ監視時のノ 0レーンポップアップ] 

また、プリンタの状態監視じ(外にも、次のような場合にバルーンを表示します。 

• 監視中のプリンタが削除された 

じ(下のバルーンポップア、ソプを表示します。 


<プリンタ名> 

プリンタが削除されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 



[プリンタ削除警告バルーン] 


• 監視中プリンタの巧刷ポートが変更され、監視不可能な巧刷ポートになった 
じ(下のバルーンポップア、ソプを表示します。 


<プリンタを> 

E 口刷ポートが変更されたため、監視を中止しました 
<日付> <時刻> 



[印刷ポート変更警告バルーン] 
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• PrinterSignalS ね tion 起動時に、監視巧能なプリンタドライバがインストールされている 
が、監視設定されていない場合は、 L ソ下のバルーンポップアップを表示します。バルー 
ンをクリックすると、 [環境設定]ダイア□グボックスを表示することができます（詳し 
くは106ページを参照してください）。 


監視中のプリンタがありません 

[環境設定]か6監視するプリンタを選択してください 

<日付> <時刻> 


^ ちな中の プリ：/々 がありません 也 

[巧巧設ミ]からおおるプりン巧规 R してびこさい 
2012/06/01邮加加 


[監視中のプリンタなし警告バルーン] 


. エック . 


バルーンポップアップび表示されている時間の設定は、[環境設定]一[通知の設定]で 
変更可能です（詳しくは]日8ページを参照してください)。複数プ U ンタを監視する場 
合は、プ U ンタエラー>プ|」ンタ警告>プ|」ンタ通常の優先度でバルーンポップアップ 
を表します。 


99 







メニューの起動 

タスクトレイからアイコンをクリ、ソクすることじよって、じ(下のメニューを表示させることが 
でさます。 


[左クリック] 


PrinterSignalS ね tion が監視しているプリンタの一覧を表示させたり、監視しているプリンタ 
の[巧刷設定]や[プ□パティ]を開くためのメニューを表示することができます。 


巧撒0 

プリンタフオル々.ぬ) 
巧刷記おを 
プ山けィを） 




[トレイアイコン（左クリック)] 


左クリ、ソクメニューを開くとじ(下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

監視しているプリンタを一覧を表示する[プリンター覧]ダイア□グボックスを開きます（詳 
しくは104ぺージを参照してください）。 

[プリンタ名] 

• 状態 

クリックしたプリンタの詳細な状態を表示する[状態]ダイア□グボックスを開きます 
(詳しくは105ページを参照してください）。 


• プリンタフォルダ 

クリックしたプリンタフオルダを開きます。 



[プリンタフオルダ] 
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• 印刷設定 

クリックしたプリンタの巧刷設定を開きます。 



• プ□パティ 

クリ、ソクしたプリンタのプ□パティを開きます。 



[ヘルプ] 

PrinterSignalS ね tion のヘルプを開きます（詳しくは113ぺージを参照してください）。 
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[ちクリック] 


PrinterSignalS ね tion の環境設定やリモートパネルの起動など、詳細な設定ができるメニュー 
を表示することができます。 

また、 PrinterSignalS ね tion を終了させることができます。 



[トレイアイコン（ちクリック)] 

ちクリックメニューを開くと、じ(下のメニューを表示します。 

[プリンター覧] 

[プリンター覧]ダイア□グボックスを開いて、監視しているプリンタを一覧表示します（詳 
しくは104ぺージを参照してください）。 

[プリンタ名] 

• 状態（詳しくは105ページを参照してください）。 

• プリンタフォルダ 
• 巧刷設定 

• プ□パティ 


[環境設定] 

[環境設定]ダイア□グボックスを開いて、プリンタの監視内容、通知内容を設定します（詳 
しくは106ページを参照してください）。 

* 管理者権限がない場合は、設定できません。 


[リモートパネル] 


[リモートパネル]ダイア□グボックスを開いて、リモートパネルを起動します（詳しくは112 
ページを参照してください）。 


[ヘルプ] 


PrinterSignalS ね tion のヘルプを開きます（詳しくは113ぺージを参照してください）。 
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[バージョン情報] 

[バージョン情報]ダイア□グボックスを開いて、 PrinterSignalS ね tion のバージョン情報を 
表示します。 



[バージョン情報] 

[終了] 

PrinterSignalS ね tion を終了します。 
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プリンター覧 

プリンター覧ダイア□グでは、次のような画面を使用して、監視しているプリンタを一覧表示 
することができます。 


ポー ト名リスト 

監視するプリンタのポート 
名を表不します。 


機種名リスト 

監視するプリンタの機種名 
を表示します。 


プリンタ名リスト 


監視するプリンタのプリン 
夕名を表示します。[プリン 
タフオルダ]で設まされた 
名前が表示されます。 



[プリンター覧] 
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が態 

状態ダイア□グでは、次のような画面を使用して、プリンタの状態をより詳細に参照すること 
ができます。 


プリンタ名 

監視するプリンタのプリンタ名を表示しま 
す。[プリンタフォルダ]で設定された名前 
が表示されます。 



ステータスビュー 

アイコンとメッセージで現をのプリンタの 
状態を表示します。 


が態リスト 

監視するプリンタの給紙装置の状態を表示 
します。 


給紙装置名リスト 

装着可能な給紙装置名を表示します。 
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環境設定 

環境設定ダイア □ グでは、監視するプリンタの選択やバルーンポップア、ソプで表示する内容を 
設定することができます。管理者権限のない場合は、[環境設定]を表示できません。 


• [監視するプリンタの選択]タブ 

次の画面でド「||116の911£1じね1；1〇11で監視するプリンタを選択します。 

PrinterSignalS ね tion では、ここでチェックボックスじチェックを付けたプリンタを監視 
します。 

また、チェックを付けたプリンタは、タスクトレイのメニューじプリンタ名が追加され、 
プリンタの[印刷設定]や[プ□パティ]を開くことができるようじなります（詳しくは 
102ページを参照してください）。 

監視するプリンタは同時に複数選択することができます。 



[監視するプリンタの還択] 


. エック . 


チェックを付けないとプ U ンター覽などに表示されません。プ U ンタドライバのポート 
は、 LPT 、 USB、Standard TCP/IP Port または NEC Print Server Port を選択して 
ください。また、[双方向サポートを有効にする]にチェックび付いていることを確認し 
て < ださい。 
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監視するプリンタの選択タブで、[設定]ボタンをクリックすると、プリンター覧で選択され 
たプリンタの環境設定ができます。 



[プリンタの設赶 


• 監視の設定 

プリンタドライバで設定されているポートの状態監視ち法を設定します。 

[通常監視] 

プリンタの Select 、 Busy 、 PE 信号じより、高速にプリンタを監視します。 

[高度監視] 

プリンタの Select 、 Busy 、 PE 信号に加え、双ち向通信機能により、詳細なプリンタの監視を 
巧います。ただし、プリンタの状態変化を検出するまで、数秒の時間がかかる場合があります。 


プ U ンタによって高度監視びでさない場合びあります。高度監視は、 LPT 、 USB 、 
Standard TCP/IP Port または NEC Print Server Po け使用時のみ設定できます。設定 
を変更する場合は、管理者権限び必要となります。 

高度監視を使用する場合は、 PR - NP -] 目、 PR - NP -17 の 「Print Port Mode 」 を 
「 Enable 」 に設定してください。 PR - NP -1 目、 PR - NP -1 7の設定については PR - NP - 
1目、 PR - NP -1 7のオンラインマニュアルをご覧ください。 

「 KSP プ U ンタ支援ソフトウェア」を使用する場合は、 PrinterSi 旨 nalStation の隘視 
の設赶を通常監視とし、 PR - NP -16. PR - NP -17 の 「Print Port Mode 」 を 
「 Disable 」 に設定してください。 
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• SNMP の設定 

プリンタの巧刷ポートがネ、ソトワークである場合の SN MP コミュニティ名を設定します。 
プリンタじ装着された LAN アダプタ、 LAN ボードに設定されている SNMP コミュニティを 
を設定します。 


. エック . 


入力でさる文字数は、日〜32文字です。入力でさる文字は、英数字、八イフン（-)、 
アンダーバーし）です。設定変更する場合は、管理者権限び必要となります。 


• [通知の設定]タブ 

プリンタの状態を通知するバルーンポップア、ソプの表示設定を行います。 



[通知の設定] 


[通知情報表示時間] 


バルーンポップア、ソプの表示時間を示します。バルーンのポップア、ソプは設定時間が経過する 
と自動的に閉じます。設定値は、1〜60秒の間で設定することができます。初期設定では10秒 
じ設定されています。 

プリンタの状態がチェックボックスの内容と一致した場合、チェックが付いているとバルーン 
ポップアップ表示するようになります。チェックボックスの設定により、じ(下のタイミングで 
プリンタの状態をバルーンでポップア、ソプ表示します。 
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印刷終了を通知する 

プリンタの巧刷終了時に、次のようなバルーンをポップアップし、巧刷終了を通知します。 

■ み NEC Multiimpact 700XA 

印刷がが了しました(テストペ-ジ》 

2012/06/01孤:00:邮 



|<4般 な ドロ 


[印刷終了] 

通常時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが巧刷を行っていない時に、プリンタ警告が通知された場合、次のようなバルー 
ンをポップアップし、プリンタ警告を通知します。 



[プリンタ 警告] 

通常時のプリンタエラーを通知する 

プリンタが巧刷を行っていない時に、プリンタエラーが通知された場合、次のようなパ' 
ルーンをポップアップし、プリンタエラーを通知します。 


〇 NEC Multiimpact 700XA 

Sf 2 總就、縮んび巧続され。、ません 





[プリンタエラー] 


E 口刷時のプリンタ警告を通知する 

プリンタが巧刷中にプリンタ警告を通知された場合に、次のようなバルーンをポップアッ 
プし、プリンタ警告を通知します。 


A NEC Multiimpact 700XA 曲 

ドキュタント卿 iBij を- e がき止キでがテスパづ） 

2012/06/01〇〇:〇〇:〇〇 

illMHJ 譜 ろ ^ を J 


I 


[プリンタ 警告 （印刷中)] 
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• 印刷時のプリンタエラーを通知する 

プリンタが巧刷中にプリンタエラーを通知された場合に、次のようなバルーンをポップ 
アップし、プリンタエラーを通知します。 



[プリンタ エラー （印刷中)] 


[ユーザ□グオン時に通知を開始する] 


ユーザが Windows に □ グオンすると、自動的(こ PrinterSignalS ね tion を起動しプリンタの状 
態通知を開始します。 PrinterSignalS ね tion を手動で起動したい場合は、チェ、ソクボックスの 
チェックを外してください。チェックを外している場合は、 Windows に□グオンしてから、 

[スタート]メニュ-[すべてのプ□グラム]— [PrinterSignalS ね tion ] の 

[ PrinterSignalStation ] をクリ、ソクしてください。 


チェックボックスのチェックをすべて外すと、 PrinterSi 旨 nalStation を起動してもバ 
ルーンのポップアップはされません。サーバ/クライアントによる共有プ U ンタでご使 
用の場合は、クライアントの設定び有効となります。設定を変更する場合は、管理者権 
限び必要となります。 


[詳細設定ボタン] 

PrinterSignalS ね tion がプリンタの状態を監視する間隔を設定します。 



[詳細設定] 
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• LPT / US 目の設定 
[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か US 目で、巧刷を行っていない場合のプリ 
ンタの状態監視間隔を設定します。プリンタの監視間隔は、1〜5秒の間で設定できます。初 
期設定は2秒です。 

[巧刷時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 LPT か US 目で、巧刷中のプリンタの状態監視間 
隔を設定します。プリンタの監視間隔は、0.5、1〜5秒の間で設定できます。初期設定は1秒 
です。 

• Standard TCP/IP Port の設定 
[通常時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが、 S ね ndard TCP/IP Port で、巧刷を行っていな 
い場合のプリンタの状態監視間隔を設定します。プリンタの監視間隔は、1〜5秒の間で設定 
できます。初期設定は2秒です。 

[巧刷時プリンタ監視間隔] 

プリンタドライバで設定されているポートが 、 Standard TCP/IP PortT \ 巧刷中のプリンタ 
の状態監視間隔を設定します。プリンタの監視間隔は、0.5、1〜5秒の間で設定できます。初 
期設定は1秒です。 

—チェック- 

サーバ/クライアントによる共有プ U ンタでご使用の場合は、サーバの設定び有効とな 
ります。設定を変更する場合は、管理者権限び必要となります。 


• 巧刷時にジョブの同期を行う 

プリンタでの巧刷動作が完全(こ終了してから、次の巧刷を開始します。連続巧刷の場合な 
どでも、をジョブの巧刷動作が終了したことを確実に通知するようじなります。 
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IJ モートパネルの起動 

インストールされているリモートパネルを表示します。また、リモートパネルを起動すること 
ができます。 



I おめ(巧 I r 巧じるが 1 

[リモートパネル] 



• U モートパネルびインス I -ールされていない場合は何を表示されません。お使いの 
プ U ンタに対応した IJ モートノ くネルをインス I -一 ) レしてから再度開きなおしてくだ 
さい。 

• U モートパネルを異なるプ U ンタに対して使用すると、プ U ンタの設定び正しく行 
われず、正しく印刷でさなくなる場合びあります。 
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ヘルプを見る 

PrinterSignalS ね tion のヘルプを見るためじは、タスクトレイのアイコンをちクリックし、メ 
ニューから[ヘルプ]を開くか、 [?] ボタンをクリックし、そのままポインタを移動させウィ 
ンドウ内の各部分をクリ、ソクしてください。 


e Prinitr 日 iKMECatw。 IF 口吟 i1 

1 M 顧 £ 資 4 獻 

目か 0 み-つ-ドが tt ホを） 

f た h 卞なゴ IJ 一さの iih] シート 

a を■とな t* こつ11て 

立] Pi nru 己か田1也巧： 

1^1 川如 巧。日 

巧 tWBLJtJMUiyf わド叫 [IHI 

3 n 巧り-ィでザリゥス 
日 曲卜卢卜 
因 隱垃-ィ 7 口が伽 
巧 ntmm みマ W わク？ 
a け山打 i£Bf ィ "TO? が加 

0 レモートパネル班 f ■ァ Di? ザ-パ 

•旧ったけ 1J 

い >. 

なす5ゴリン巧 KtRL ます* K1EI。 コ 3W"h かか ntta& 油で 

てみ 

ゴ IJ ンさ一 fiftiLr こしけぶ^夕ち子 1 つウし T<Aa 、 

だ 31 

UT のゴ11：^王 KSI でさ化ため 一» こ K; されまた 
ん 

* ブぶ/がづ n バテ抽 W-N シ-卜の [™t が 
—卜]で、け T ザート、 Lra?ff ート、口 WW TCP か 

P がま? d かに Prut 站 wf お逆ホり ya 巧 ip k 
* 九>挪ブロパすイの!:*ートド/-卜の[口で巧 TK 
-卜 さ* 巧こする^ が J ッ义で1 AL L 

昭 け」ン5-«]での RLfc ゴム々の出に]ゴイ了な巧 

♦T します。 


[メニューか5開くヘルス 



[? ボタンか5表示するへルス 
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トレイアイコン 

print / が Signals ね tion では、タスクトレイに次の3種類のアイコンを使用してプリンタの状態 

冷 プリンタ通常…プリンタの状態に問題がなく、巧刷可能な状態 

•.盏 プリンタ警告…プリンタの状態に問題があり、巧刷できないが容易に回避可能な状態 

^1 プリンタエラー…プリンタの状態に問題があり、巧刷できない状態 


ステータス 

タスクトレイと同様のアイコンを使用してプリンタの状態を表示し、文字じよるメッセージを 
付随します。 


-[状態] 



ブリンタはオフラインです 

ぷ 

ブリンタのが態をお記し、印刷巧スイッチを巧してく 
ださい。 


-[プリンター覧] 
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正し < 動作しないとまは 

次の表に PrinterSignalS ね tion が正しく動作しないときの症状とその原因、処置ちまを示しま 
す。それぞれのちまに従って対処してください。 


症状 

原因と巧処方法 

インストール/起動 

PrinterSignalStation が 

インス!''ールできない 

PrinterSignalStation が対応していない 0 S にはできません。 

一 PrinterSignalStation のサポート 0 S は 、 Windows XP 、 および 
Windows Server 2003です。ご使用になっている OS をご確認くださ 
い。 

インス1■'ール先のハードディスクの空き容量がありません。 

一 PrinterSignalS ね tion は約 2 MB のハードディスクを使用します。 2 MB 
じ(上の空き容量がある八ードディスクにインス!-ールしてください。 

PrinterSignalStation が起 
動しない 

PrinterSignalStation が正しくインストールされていません。 

一 PrinterSignalStation が正しくインストールされていない可能性があ 
ります。いったんアンインストールし、再度インス!ルしてくださ 
い。 

PrinterSignalStation が自 
動起動してしまう/自動起 
動されない 

PrinterSignalS ね tion が自動起動する、または、自動起動しないに設定さ 
れています。 

一[環境設定]ダイア□グボックスの[通知の設定]シートで、[ユーザ 
□ グオン時に通知を開始する]の設定をご確認ください。 

ーチェックされていない場合は、 0 S に□グオンしても起動されません。 

起動時に 

rPrinterSignalService が開 
始されません」と表示され、 
終了してしまう 

PrinterSignalS ね tion のサービスが正しく起動していません。 

① コンピュータを再起動し、 PrinterSignalS ね tion が正しく起動するか 
どうかをご確認ください。 

② PrinterSignalStation をいったんアンインストールし、再度インス 

1'ールし直すことで正しく起動するかどうかをご確認ください。 

設定 

[環境設定]ダイア□グボッ 
クスが表示できない 

環境設定を行うためのアクセス権がありません。 

一[環境設定]ダイア□グボックスにより、 PrinterSignalS ね tion の動作 
設定を変更するためには、「コンピュータの管理者」および 
「 Administrators 」 といった管理者権限が必要です。管理者権限で環 
境設定を行うか、システム管理者に連絡してください。 


prln-tersIgnals-tEltion 


115 









症状 

原因と巧処方法 

設定 

使用したいプリンタが[監 
視するプリンタの選択]リ 
ストに表示されない 

PrinterSignalStation に対応したプリンタドライバがインストールされて 

いません。 

一 PrinterSignalStation をご使用になる場合は 、 PrinterSignalStation 
に対応したプリンタドライバが必要です。 PrinterSignalS ね tion 対応 
の Multilmpact に添付されているプリンタソフトウェア CD - ROM か 
ら、 PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをインストールし 
てご使用ください。 

ーネットワーク共有プリンタで PrinterSignalStation をご使用になる場 
合は、クライアント PC 側にも PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタド 
ライバをインストールする必要があります。 PrinterSignalS ね tion 対 
応のプリンタドライバを 「 LPT 1:」 や 「 FILE :」 の接続先でインス! 

ルし、その後、接続先をネットワーク共有プリンタに変更してくださ 
い。 


インス!-ールされているプリンタドライバの双ち向通信の設定が有効に 
なっていません。 

ーインストールされているプリンタドライバのプ□パティの[ポート] 
シートの[双方向サポートを有効にする]をチェックしてください。 


ご使用になるプリンタドライバが、 PrinterSignalS ね tion でサポートして 
いるポートに接続されていません。 

一 PrinterSignalStation では、 「 LPTx :」、「 USBxxx 」 あるいは Stan - 
dard TCP/IP Port、NEC Print Server Port をサポートしています。 

ご使用になるプリンタの接続先をご確認ください。 

高度監視設定で動作しない 

高度監視設定を行うために必要なコンポーネントがインス!-ールされてい 
ません。 

- 高度監視を行う場合は、ご使用になるプリンタ用のコンポーネントが 
必要です。コンポーネントのインス!-ールじついては、ソフトウェア 
マニュアルをご覧ください。 


PR - NP -16、 PR - NP -17 で 「PrintPort Mode 」 設定が Disable になってい 
ます。 

一高度監視設定で動作させるには PR - NP -16、 PR - NP -17 の 「Print 

Port ModeJ 設定を Enable に設定してください。 PR - NP -16、 PR - 
NP -17 の設定については PR - NP -16、 PR - NP -17 のマニュアルをご覧 
ください。高度監視と通常監視の違いについては、120〜122ぺージ 
をご覧ください。 

KSP プリンタ支援ソフトウェアを使用する場合は、 PrinterSignalS ね- 
tion を通常監視に設定し、 PR - NP -16、 PR - NP -17 の 「Print Port 
Mode 」 を Disable に設定してください。 

[双方向サポートを有効にす 
る]がチェックできない。 
または「グレー」で表示さ 
れている 

PrinterSignalStation に対応したプリンタドライバがインストールされて 
いません。 

一 PrinterSignalStation をご使用になる場合は 、 PrinterSignalStation 
に対応したプリンタドライバが必要です。 PrinterSignalS ね tion 対応 
の Multiimpact に添付されているプリンタソフトウェア CD - ROM か 
ら、 PrinterSignalStation 対応のプリンタドライバをインストールし 
てご使用ください。 


プリンタドライバの設定を変更するためのアクセス権がありません。 

-> プリンタドライバの[双方向サポートを有効にする]の設定を変更す 
る場合は、「コンピュータの管理者」および 「 Administrators 」 と 
いった管理者権限が必要となります。管理者権限で環境設定を行うか、 
システム管理者に連絡してください。 
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症状 

原因と巧処方法 

設定 

TerminalService での運用 
で、ユーザの権限にかぎら 
ず、[環境設定]が変更でき 
てしまう 

TerminalService の設定で 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のある 
アクセス許巧」が設定されています。 

一 Terminal Service の動作設定として 、 「Terminal Server 4.0の Users 
と互換性のあるアクセス許巧」が設定されている場合、 0 S の仕様によ 
り 、 Terminal Service すべてのユーザに対して[環境設定]の変更が 
許可されます。システム管理者 LU 外のユーザが環境設定を設定変更で 
きないようにするには 、 「Terminal Server 4.0の Users と互換性のあ 
るアクセス許巧」を設定しないでください。 

プリンタ監視 

[プリンター覧]ダイア□グ 
にプリンタが表示されない 

プリンタが監視対象として設定されていません。 

-[環境設定] 一 [監視するプリンタの選択]で、ご使用になるプリンタ 
を監視対象に設定してください。 

プリンタエラーあるいは巧 
刷完了が通知されない 

[環境設定] 一 [通知の設定]の各チェックボックスが正しく設定されてい 
ません。 

一 PrinterSignalStation は、この設定に応じてプリンタステータスの通 
知を行います。ご覧になりたい内容に従って各項目を設定してくださ 
い。 


ご使用になっているプリンタとプリンタドライノ\'の機種名が一致していま 
せん。 

一 PrinterSignalStation は、接続されているプリンタがサポート外のプ 
リンタであることを認識すると、プリンタのステータス通知内容を 
「通常監視」と同等の内容に変更します。ご使用になるプリンタに対応 
した PrinterSignalS ね tion 対応のプリンタドライバをご使用ください。 


[環境設定] 一 [監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリン 
夕の設定が「通常監視」じ設定されています。 

-設定が「通常監視」の場合、通知内容は「高度監視」よりも簡易的な 
内容となります。詳細な情報を表示させるには「高度監視」に設定し 
てください。高度監視と通常監視の違いじついては、120〜122ぺ一 
ジをご覧ください。 


「タスクバーと[スタート]メニューのプ□パテイ」の[タスクバー ] シー 
卜の[カスタマイズ]で PrinterSignalS ね tion の動作が「常に非表示」に 
設定されています。 

- 設定が「常に非表示」の場合は、バルーン表示による通知は行われま 
せん。「アクティブでないときに非表示」または「常に表示」に設定し 
てください。 

状態ダイア□グボックスの 
「給紙装置」がグレーのまま 
表示されない 

[環境設定] 一 [監視するプリンタの選択]で、ご使用になっているプリン 
夕の設定が「通常監視」に設定されています。 

- 設定が「通常監視」の場合、「給紙装置」は表示されません。高度監視 
と通常監視の違いについては、120〜122ぺージをご覧ください。 
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症状 

原因と巧処方法 

設定 

状態ダイア□グボックスの 
「給紙装置」が「不明」と表 
示される 

プリンタの電源が入っていません。 

一接続されているプリンタの電源が入っていない場合、 

PrinterSignalS ね tion は、給紙装置をすべて「不明」と表示します。 
プリンタの電源を入れてください。 


ご使用になっているプリンタとプリンタドライノ\'の機種名が一致していま 
せん。 

一 PrinterSignalStation は、接続されているプリンタがサポート外のプ 
リンタであることを認識すると、給紙装置をすべて「不明」と表示し 
ます。プリンタ装置に対応したプリンタドライバをご使用ください。 


PR - NP -16、 PR - NP -17 で 「PrintPort Mode 」 設定が Disable になってい 
ます。 

一高度監視設定で動作させるには PR - NP -16、 PR - NP -17 の 「Print 

Port ModeJ 設定を Enable に設定してください。 PR - NP -16、 PR - 
NP -17 の設定については PR - NP -16、 PR - NP -17 のオンラインマニュ 
アルをご覧ください。高度監視と通常監視の違いじついては、120〜 
122ページをご覧ください。 

KSP プリンタ支援ソフトウェアを使用する場合は、 PrinterSignalS ね- 
tion を通常監視に設定し、 PR - NP -16、 PR - NP -17 の 「Print Port 
Mode 」 を Disable に設定してください。 

「ネットワークエラー」が表 
示されたままになる 

ネットワーク共有プリンタをご使用の場合、プリントサーバの電源が乂っ 
ていないか、ネットワークケーブルが正しく接続されていません。 

- プリントサーバの電源を入れてください。 

ーネットワークケーブルを正しく接続してください。 


ネットワークの設定が正しく行われていません。 

一 PrinterSignalS ね tion は、 SNMP プ□トコルを使用してプリンタの監 
視を行います。 

ネットワークェラーが発生しているプリンタに印刷を行って、印刷が 
正しく行えない場合は 、 Standard TCP/IP Port の設定および OS の 
TCP / IP の設定を正しく行ってください。 

一 PrinterSignalS ね tion を再起動してください。 

ーコンピュータを再起動して<ださい。 

「電源 OFF / ケーブル断」が 
表示されたままになる 

ご使用になっているプリンタの電源が乂っていません。 

-プリンタの電源を入れてご使用ください。 


ご使用になっているコンピュータとプリンタが正しく接続されていませ 

ープリンタケーブル、ネットワークケーブルを正しく接続してください。 


接続ポートが 「 USBxxx 」 の場合、プリンタやプリンタケーブルが正しく 
設定されていません。 

一 PC 側のケーブルをいったんあいた後、再度接続し直すことで正しく動 
作する場合があります。 


Standard TCP/IP Port で接続している場合は、[環境設定] 一 [監視する 
プリンタの選択]の「コミュニティ名」の設定と、ご使用になっている LAN 
ボード/アダプタの設定が一致していません。 

一 PrinterSignalS ね tion は、 SNMP プ□トコルを使用してプリンタの監 
視を行います。 SNMP プ□トコルによって、正しくネットワーク通信 
を行うためには、 PrinterSignalStation じ設定されているコミュニ 
ティ名と、ご使用になっている LAN ボード/アダプタのコミュニティ 
名に同じ文字列を設定してください。 
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症状 

原因と巧処方法 

プリンタ監視 

「情報取得中」が表示された 
ままとなる 

ご使用になっているプリンタに正しく印刷できることをご確認ください。 

- ご使用になっているプリンタに正しく印刷できる場合は、印刷が完了 
したことを確認した後、 PrinterSignalS ね tion を再起動してください。 
印刷できない場合は、 PC とプリンタの接続が正しく行われていること 
をご確認ください。 

印刷完了の通知が「遅い」ま 
たは「早い」 

[環境設定] 一 [通知の設定]の[詳細設定]の設定をご確認<ださい。 

の プリンタが印刷完了したことを確認したい場合 

- [印刷時にジョブの同期を行う]をチェックしてください。この設定に 
より、 PrinterSigna 1 Stati 0 n はプリンタが巧刷を終了したことを確認 
してから印刷完了を通知するようになります。 

③ プリンタの印刷完了確認が遅い場合 

- [印刷時にジョブの同期を行う]がチェックされていて、印刷完了の通 
知が遅い場合は、ご使用になるポートの[印刷時プリンタ監視間隔] 

を変更してください。プリンタの監視間隔を短く設定することで、巧 
刷完了の通知をより速く行えるようになります。 

③ プリンタの印刷完了確認が不要の場合 

- プリンタの印刷完了を確認する必要がない場合は[印刷時にジョブの 
同期を行う]のチェックを外してください。この設定により Printer - 
SignalS ね tion はプリンタに対して印刷データを送信し終わったこと 
を確認した時点で印刷完了を通知するようになります。 


Standard TCP/IP Port で接続している場合、ポートの設定[標準 TCP/IP 
ポートモニタの構成]でに NMP ステータスを有効にする]が有効になっ 
ています。 

ープリンタドライバのプ□パティまたはサーバーのプ□パティの[ポー 
卜]シート-[ポートの構成]のに NMP のステータスを有効【こする] 

のチェックを外してください。 

印刷結果が不正になる 

ご使用になっているプリンタとプリンタドライノ\'の機種名が一致していま 
せん。 

一 PrinterSignalStation に対応していないプリンタを「高度監視」設定 
で監視した場合、印刷結果が不正になる場合があります。その場合、 
[環境設定] 一 [監視するプリンタの選択]でご使用になっているプリ 
ンタの監視設定を「通常監視」に変更してください。 

その他機能 

リモートパネルが起動でき 
ない 

PrinterSignalS ね tion に対応したプリンタのリモートパネルがインス1 
ルされていません。 

一 PrinterSignalStation に対応したプリンタのリモートパネルをインス 
トールしてください。 


リモートパネルに対応したプリンタドライバがインス!''ールされていませ 

- リモートパネルに対応したプリンタドライバをインス!-ールしてくだ 
さい。 


PnnlierSignalS-tEition 
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• アイコンー覧 

じ(下は、プリンタの状態通知のアイコンです。 


プリンタの状態 

アイコン 

印刷可能 

プリンタ通常 

圏 


ドキュメント準備中 

プリンタ通常 

遵 


印!刷中 

プリンタ通常 

國 


ドキュメント削除中 

プリンタ通常 

國 


ドキュメント削除終了 

プリンタ通常 

國 


印!刷終了 

プリンタ通常 

圏 


ドキュメントー時停止 

プリンタ警告 

國 


プリンター時停止 

プリンタ警告 

國 


オフライン 

プリンタエラー 

國 


他ポート使用中* 1 

プリンタ警告 

國 


カバーオープン *1 

プリンタエラー 

國 


用紙なし 

プリンタエラー 

國 


用紙サイズエラー* 1、*2 

プリンタエラー 

國 


紙づまり* 1 

プリンタエラー 

國 


リボンジャム* 1、が 

プリンタエラー 

國 


プリンタ装置エラー* 1 

プリンタエラー 

國 


電源 OFF / ケーブル断 

プリンタエラー 

國 


ネッ トワークエラー 

プリンタエラー 

國 


情報取得エラー 

プリンタエラー 

國 


情報取得中 

プリンタ通常 

遺 



高度監視時のみ表示 

Multiimpact シリーズではサポートしていません。 
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複数のプ U ンタを監視している場合は、プ IJ ンタエラー>プ|」ンタ警告>プ|」ンタ通常 
の優先度でアイコンを表示します。 


• バルーンポップア、ソプー覧 

心ソ下は、バルーンポップア、ソプの状態通知一覧です。 


プリンタのげ態 

表示内容 

印刷巧能 

バルーン Popup なし 

ドキュメント準備中 

バルーン Popup なし 

印!刷中 

バルーン Popup なし 

ドキュメント削除中 

バルーン Popup なし 

印!刷終了 

1 <プリンタ名> 

1 ] 印刷が終了しました（くドキュメント名 >) 

-ィ <日付><時刻> 

ドキュメントー時停止 

/プリ、ノ々女、 

/•\ ドキュメントの印刷を一時停止中です （< ドキュメン 

山 卜名 >) 

<日付>く時刻> 

プリンター時停止 

/|\ プリンタは一時停止中です 

^ <日付>く時刻> 

オフライン 

_ <プリンタ名> 

巧 プリンタはオフラインです 

W <日付><時刻> 

他ポート使用中#1 

く一 7。1 1 、，々み \ 

/|\ 印!刷ポートと異なるポートで処理しています 

• J-SJ <日付 >< 時刻> 

カバーオープン *1 

_ <プリンタ名> 

n カバーが開いています 

W <日付>く時刻> 

用紙なし 

_ <プリンタ名> 

の 用紙がありません 

W <日付><時刻> 

用紙サイズエラー*1、*2 

く一 7。1 1 、，々み \ 

か 正しい用紙サイズで印!刷できませんでした 

W <日付>く時刻> 

紙づまり*1 

〜 <プリンタ名> 

n 紙づまりです 

<日付>く時刻> 


1 高度監視時のみ表示 


2 Multiimpact シリーズではサポートしていません。 
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プリンタの状態 

表示内容 

リボンジャム*1、*2 

& 

<プリンタ名> 

インクリボンがつまっています 
<日付><時刻> 

プリンタ装置エラー" 

@ 

<プリンタ名> 

プリンタで障害が発生しています 
<日付>く時刻> 

電源 OFF / ケーブル断 

@ 

<プリンタ名> 

電源が OFF かケーブルが接続されていません 
<日付>く時刻> 

ネットワークエラー 

Q 

くプリンタ名> 

ネットワークエラーが発生しています 
<日付><時刻> 

情報取得エラー 

Q 

くプリンタ名> 

プリンタの情報が取得できません 
<日付>く時刻> 

情報取得中 

バルーン Popup なし 


高度監視時のみ表示 

Multiimpact シリーズではサポートしていません。 


複数のプ U ンタを監視している場合は、プ U ンタエラー>プ|」ンタ警告>プ|」ンタ通常 
の優先度でアイコンを表示します。 


• ステー タスー 覧 

W 下はプリンタの状態通知の文字の一覧です。[状態]ダイア□グでは、アイコンと下記 
の文字を合わせてプリンタの状態を表示します。 


プリンタの状態 

表示内容 

印!刷可能 

印刷できます。 

プリンタエラーは発生していません。印刷できます。 

ドキュメント準備中 

印刷ドキュメント準備中です。 

プリンタに印刷ドキュメントを送信する準備をしています。（スプール中） 

印刷中 

印刷しています。 

印刷ドキュメントをプリンタへ送信し、印刷しています。 

ドキュメント削除中 

印!刷ドキュメントを削除中です。 

プリンタに送信中の印刷ドキュメントを削除しています。 

情報取得中 

プリンタの情報を取得中です。 

プリンタの現在の情報を取得しています。 

ドキュメン1-一時停止 

ドキュメントの印刷を一時停止中です。 

プリンタフォルダでドキュメントの一時停止を解除してください。プリン 
夕のアクセス権がない場合はシステム管理者に連絡してください。 
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プリンター時停止 


他ポート使用中 4 


オフライン 


カバーオープン *1 


用紙なし 


用紙サイズエラー*1、*2 


紙づまり* 1 


リボンジャム*1、 *2 


プリンタ装置エラー 4 


電源 OFF / ケーブル断 


ネットワークエラー 


情報取得 エラー 


プリンタは一時停止中です。 

プリンタフォルダでプリンタの一時停止を解除してください。プリンタの 
アクセス権がない場合はシステム管理者に連絡してください。 

印刷ポートと異なるポートで処理しています。 

印!刷ポートと異なるポートで印刷中かもしれません。しばらくお待ちくだ 
さい。 

プリンタはオフラインです。 

プリンタの状態を確認し、印刷巧スイッチを押してください。 

カバーが開いています。 

カバーをきちんと閉じてください。 

用紙がありません。 

用紙をセットしてください。 

正しい用紙サイズで巧刷できませんでした。 

指定された用紙がセ、ソトされているか確認してください。 

紙づまりです。 

つまった用紙を取り除いてからカノ \'一を閉じてください。 

インクリボンがつまっています。 

つまったインクリボンを取り除いてから新しいインクリボンをセットし、 
カバーを閉じてください。 

プリンタで障害が発生しています。 

プリンタの電源を入れ直してください。 

電源が OFF かケーブルが接続されていません。 

プリンタの電源とケーブル接続を確認してください。 

ネットワークエラーが発生しています。 

ネットワークの接続を確認してください。 

プリンタの情報が取得できません。 

このプリンタに対応していないプリンタドライバを使用して巧刷中かもし 
れません。しばらくお待ちください。 


高度監視時のみ表示 

Multiimpact シリーズではサポートしていません。 


複数のプ U ンタを監視している場合は、プ U ンタエラー>プ|」ンタ警告>プ|」ンタ通常 
の優先度でアイコンを表示します。 


プリンタの状態 


表示内容 


printers 面 nalS-tEition 
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その他の OS 援境 


プ IJ ンタを指定する 

アプリケーションで作成したデータを巧刷するときじはアプリケーション上で、使用するプリ 
ンタを指定する必要があります。 

—香適切な指定はお使いの機種名に合ったものですが、 Mul 川 mpact の名称が指定できなくて 
も、アプリケーションのプリンタ設定メニユーじ NEC のプリンタがある場合は、これらを次の 
優先順位で指定してください。 


• Multiimpact 700 XA/700XAN/ 700 JA/ 700 JAN の場合 


優先順位 

プリンタ名称 

1 

Multiimpact 700 XA、Multiimpact 700 XAN 、 

Multiimpact 700 JA、Multiimpact 700 JAN 

2 

Multiimpact 700 XX 2. Multiimpact 700 XX 2 N . 

Multiimpact 700 JX 3 、Multiimpact 700 JX 3 N 

3 

Multiimpact 700 JX 2 

4 

Multiimpact 700 XX、 Multiimpact 700 JX 

5 

PC - PR 700 XH 、 PC - PR 700 JH 

6 

PC - PR 700 X 、 PC - PR 700 J 、 PC - PR 700/55 A 

7 

PC - PR 201/87 LA . PC - PR 201/65 LA 

8 

上記！: a 外の PC - PR 201 系プリンタ 


その他の日 S 環境 
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• Multiimpact 700 LA の場合 


優先順位 

プリンタ名称 

1 

Multiimpact 700 LA 

2 

Multiimpact 700 LX 2 

3 

Multiimpact 700 LX 

4 

Multiimpact 700 JX 、 Multiimpact 700 XX 

5 

PC - PR 700 XH 、 PC - PR 700 JH 

6 

PC - PR 700 X 、 PC - PR 700 J 、 PC - PR 700/55 A 

7 

PC - PR 201/87 LA . PC - PR 201/65 LA 

8 

上記！: a 外の PC - PR 201 系プリンタ 


• Multiimpact 201 MA /201 HA の場合 


優先順位 

プリンタ名称 

1 

Multiimpact 201 MA、Multiimpact 201 HA 

2 

Multiimpact 201 MX 2 、Multiimpact 201 HX 

3 

Multiimpact 201 MX 

4 

PC - PR 201/65 

5 

PC - PR 201/6 日 LA 、 PC - PR 201/87 LA 

6 

上記]: a 外の PC - PR 201 系プリンタ 


. エック . 


• 選択するプ U ンタによっては、印刷結果びアプ U ケーシヨンでの設定と一部異なる 
ことびあります。 

• アプ IJ ケーシヨンによっては、 Mumimpact の機能の一部びサポートされていない 
場合びあります。 
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